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... in nessuna parte del mondo le strade ferrate 
possono come tra noi trovare un campo più favo¬ 
revole, un terreno più popolato, più ubertoso, più 
ameno, più opportuno ad accogliere questo pode¬ 
roso strumento di pubblica e privata prosperità. 


Carlo Cattaneo 








Ho apprezzato vivamente l’iniziativa della Editrice di Storia dei Trasporti di cominciare 

la sua attività con la ristampa completa dell’Album dei tipi delle locomotive ed automotrici 

delle Ferrovie dello Stato edito nel 1915. 

In tal modo viene messo a disposizione dei tecnici e degli appassionati un patrimonio 

culturale di grande valore frutto del lavoro e dei sacrifici dei nostri ferrovieri — dai proget¬ 

tisti degli Uffici studi ai macchinisti, operai d’officina, fuochisti, etc. — che costituisce un van¬ 
to della tecnica italiana, nata inizialmente un po’ in ritardo in questo settore, ma presto capace 
di svilupparsi autonomamente e di produrre numerose brillanti soluzioni poi applicate anche al¬ 
l’estero su vasta scala. 


Auguro pertanto la migliore fortuna alla presente iniziativa nella consapevolezza che 
un’esatta conoscenza del passato ci aiuta a capire di più il presente e quindi a migliorare il futuro. 




Roma, agosto 1978 


Direttore Generale 
delle Ferrovie dello Stato 








PRESENTAZIONE 


L'Album dei tipi delle locomotive e automotrici edito in due volumi dalle FS nel 1915 e il suo aggior¬ 
namento del 1922 rappresentano indubbiamente la più genuina e completa fonte di notizie, e per molti aspetti 
anche l’unica esistente, relativa al materiale di trazione all'epoca in servizio. Ad essa hanno attinto, talora mas¬ 
sicciamente, quasi tutti coloro che in campo amatoriale hanno avuto a scrivere sull'argomento. Le nume¬ 
rose ma sempre molto frammentarie rielaborazioni di notizie, disegni e dati desunti dall'Album sono tuttavia 
ben lontane dalla sua sintetica completezza e rigorosità e non hanno certamente la preziosa autenticità di do¬ 
cumento storico-tecnico che la pubblicazione possiede. 

Ben venga quindi la presente riedizione integrale, da tempo auspicata, che ha l’indiscutibile merito di 
porre finalmente alla portata di tutti coloro che si interessano alla storia e allo sviluppo tecnico dei mezzi 
di trazione delle ferrovie italiane una così essenziale documentazione, divenuta oggi rara e difficilmente ac¬ 
cessibile. L'iniziativa, che, se non andiamo errati, è la prima del genere in Italia, chiaramente recepisce le 
crescenti istanze amatoriali ad una pubblicistica sempre più qualificata, che sono indubbio indice di tempi or¬ 
mai maturi per la proposta non mediata di documentazioni autentiche. 

L'Album copre sistematicamente tutto il materiale di trazione in servizio o in costruzione presso le Fer¬ 
rovie dello Stato tra il 1915 e il 1922. Ne resta escluso quello vetusto ed eterogeneo già radiato fra il 1905 e 
il 1915, quello ordinato successivamente al 1922 sia nei tipi preesistenti sia di nuova progettazione, quello 
pervenuto alle FS a seguito degli eventi bellici della prima e della seconda guerra mondiale o con l'assor¬ 
bimento di linee private, e parte di quello derivato da trasformazioni e ammodernamenti di macchine esisten¬ 
ti. Tutto questo materiale non compreso nell'Album non offre, tranne qualche rara eccezione, particolari 
difficoltà per una sua integrale e documentata sistemazione da parte della stampa specializzata, così da fornire 
finalmente un quadro completo e rigoroso dei mezzi di trazione delle Ferrovie dello Stato, a testimonianza, 
oltre che di un mondo scomparso, anche di un patrimonio di capacità tecniche e costruttive generalmente 
sconosciuto e non proprio insignificante. 

A questa iniziativa indubbiamente seria e valida, realizzata inappuntabilmente dalla Editrice di Storia dei 
Trasporti sotto il tenace impulso del suo propugnatore dott. Luigi Munzi, auguriamo quella unanimità di con¬ 
sensi che essa merita, presupposto per ulteriori sviluppi di questo interessante indirizzo editoriale. 


Mario Boddi 


Roma, settembre 1978 








AI LETTORI 


Questo libro dedicato ai ferrovieri di ieri e di oggi non poteva aprirsi che con le parole di un ferroviere: 
un particolare ringraziamento desideriamo quindi rivolgere al Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato, 
dott. Ercole Semenza, per aver voluto arricchire il presente volume con una breve nota introduttiva, che ha 
il merito di interpretare con fine sensibilità storica lo spirito più autentico della nostra iniziativa. 

Se « fatta ITtalia, bisognava fare gli italiani », è innegabile che a questa trasformazione di coscienze la 
ferrovia, promuovendo la circolazione di merci e di idee, ha dato un contributo decisivo, quale d'altra parte le 
era stato preconizzato dagli spiriti più illuminati del nostro Risorgimento. 

Una conoscenza non superficiale della storia dei trasporti ferroviari italiani viene dunque a costituire, per lo 
storico professionista come per il lettore di buona cultura, un elemento particolare ma di non trascurabile 
importanza nel quadro più vasto delle vicende generali del Paese. Ecco quindi la necessità di disporre di stru¬ 
menti validi e scientificamente attendibili: quegli strumenti che la Editrice di Storia dei Trasporti intende, 
con la sua attività, fornire a un pubblico che speriamo sempre più vasto. 

Formatasi tra membri del Gruppo Romano Amici della Ferrovia, un Sodalizio ben noto per la costante 
e rigorosa opera di divulgazione svolta in favore del trasporto su rotaia, e gestita da appassionati che si propon¬ 
gono un fine dichiaratamente culturale, la Editrice di Storia dei Trasporti intende costituire un fatto nuovo 
nel panorama della nascente editoria specializzata, proponendo studi e testi di indiscusso valore al di là 
di un'ottica puramente commerciale. 

Alla ristampa di documenti originali, ormai assai rari, che risponde a nostro parere alla necessità di una 

« democratizzazione » di dati e cognizioni, sinora appannaggio di pochi, la nostra casa editrice intende affian¬ 
care anche un'ampia serie di studi e di saggi di vario argomento, con particolare interesse per le reti in con¬ 

cessione, la cui storia è in gran parte tutta da scoprire. 

La realizzazione di questo primo volume, che segue a una lunga fase di preparazione, è per noi motivo di 
particolare soddisfazione. Nell'occasione, ringraziamo la Biblioteca del Gruppo Romano Amici della Ferrovia per 
la concessione dell'Album originale su cui è stata condotta la presente ristampa, e il dott. ing. Mario Boddi 
per la cortese presentazione. La ristampa del secondo e del terzo volume dell'Album seguirà secondo le sca¬ 
denze annunciate. 

Ci auguriamo che la nostra iniziativa incontri ampio consenso di pubblico, tale da permetterci di incre¬ 
mentare ulteriormente l'attività secondo i nostri programmi più ambiziosi. 


Roma , settembre 1978 


Editrice di Storia dei Trasporti 
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AVVERTENZE 


l.o L’Album comprende le locomotive ed automotrici a vapore ed elettriche in servizio ed in costruzione 
al jo giugno 1914, ed c completato dalle correzioni, varianti ed aggiunte a tutto dicembre 191J. 
2,0 II volume primo comprende le tavole relative alle locomotive a vapore a scartamento ordinario con 
tender separato, in [servizio ed in costruzione al jo giugno 1914, e l’elenco delle rispettive varianti 
aggiunte e correzioni a tutto dicembre 191J. 

3, ° Il volume secondo comprende le tavole relative a tutto il rimanente materiale di trazione esistente 

in servizio ed in costruzione al jo giugno 1914, l’elenco delle rispettive correzioni, varianti ed 
aggiunte a tutto dicembre 191J e tutte le tavole complementari relative alle varianti ed aggiunte 
al periodo dal i° luglio 1914 a tutto dicembre 191J. 

4 , ° Le sale delle locomotive, tender ed automotrici, per le quali non vi è alcuna annotazione riguardo 


agli sterzi, od alla spostabilita delle sale, non hanno che i piccoli giuochi corrispondenti alle norme 
usuali di montatura. 

5 , ° Le indicazioni sulla spostabilita trasversale delle sale si riferiscono alla spostabilita complessiva, cioè 

rappresentano il doppio della spostabilita da ciascun lato per rispetto alla posizione media. 

6 , ° Il passo rigido della locomotiva è rappresentato dalla distanza fra la prima e l’ultima delle sale per 

le quali non è indicata alcuna spostabilita nè radiale nè traversale. 

7 , ° / diametri delle ruote delle locomotive, dei tender, delle automotrici a vapore ed elettriche sono quelli 

che risultano coll’applicazione dei cerchioni dello spessore normale prescritti per i ricambi. 

8 , ° Le sporgenze dei respingenti sono quelle che risultano coll’applicazione dei tipi normali prescritti per 

i ricambi. 
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PROVENIENZA DELLE LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI 

---- 

Le Amministrazioni alle quali prima appartenevano le Locomotive ed Automotrici non acquistate a nuovo dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono indicate, nelle relative tavole, 
con le abbreviazioni seguenti : 


RM 

Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo. 

S F M 

ìì ìì ìì 

Meridionali. 

R A 

» ìì ìì 

Meridionali (Esercizio Rete Adriatica). 

R S 

» lì ìì 

della Sicilia. 

F S 0 

Ferrovie Sicule Occidentali. 


S V 

Società Veneta. 


F L A 

Società della Ferrovia Lucca-Aulla. 


Per gli Apparecchi Speciali e per le altre indicazioni riguardanti il parco locomotive, vedasi il volume ^ Locomotive ed Automotrici in servizio ed in costruzione 
al 30 giugno 1914 „ (Edizione 1914), e relative appendici. 









LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 




A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 

- --© :- 

I. - LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A VAPORE 


i. - LOCOMOTIVE CON TENDER SEPARATO 















FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 
sul cielo. 

Volume di vapore. 

Pressione massima per om* .... 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). 

Larghezza ( id. ). 

Superficie ( id. )'. . . (6) • 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • • 

Lunghezza (iu alto). 

Larghezza ( id. ). 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2 0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

- 4 ^- 

Gruppo 120 F.S N. 1203 - 1213 - 1300 - 1317 - 1319 - 1324 - 1329 - 1331 - 1339 - 1341 - 1345 - 1346 *’ 



32,2 


TAVOLA 1 


va 

4250 

NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSEE VAZIONI | 


1203 

1864 

PAREMT SCHAKEK, Parigi 

1 

Caldaia comune ai gruppi 120 






(Tavola 1 e 4), 140 (Tavola 6), | 

4460 

1213 

1868 

PIETRARSA, Napoli 

1 

268 (Tavola 39). 

3200 

1300 

1864 

PARGKT SCHAKEK, Parigi 

1 


2280 

1317-19 

1865 

» » 

2 

1 

1,39 







1324-29-31 

1866 

» » 

3 



1339-41 

1867 

» » 

2 


65 







1345 

1869 

PIETRARSA, Napoli 

1 



1346 

1870 

» 



380 



l 

| 

1 

“! 



mm, 6720 

m 3 3,800 
» 1,650 

kg. 10 

mm. 1239 
» 1004 

m* 1,23 


mm. 1450 
» 1170 
» 1045 


Tubi bollitoli 

Tipo: liccio 

Numero. 168 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 2 6,85 

Tobi ..» 101,12 

Totale.(S) . » 107,97 

g 

Rapporto -g-. 87,8 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! ““ ram ' “»* 

f mimmo- ...» 1270 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5300 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1120 

Diametro.» 1326 

Scappamento variabile a palette. 

Camino J diametro massimo . . mm. 460 

/ » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.: 

Corsa degli stantuffi • . 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


420 

600 


1630 


Peso totale in servizio .... 


32200 

Peso a vuoto. 


28400 

Peso aderente. 

. . » 

22400 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


19700 

Peso a vuoto (con attrezzi) • . 

. . » 

10200 

Capacità di acqua. 

. . » 

6500 

» di carbone. 

. . » 

3000 


Freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.] 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 nini., 

D — Ì600)—: 

massimo in batte alla prensione di lavoro cd 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 45 km-ora . . . ( F n ) 

Rapporto Fm : Fn. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D —1600) . km. ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 149 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1600) . HP 


N. 427 - 449 - 452 - 458 - 465 - 467 - 482 - 484 - 488 - 489. 


ex Gruppo 42 R.A N. 434 - 447, ex Gruppo 42 S.F.M. 
































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 120 F.S N. 1220 - 1239 - 1243 - 1245 - 1246 *' 



35 1 3 


TAVOLA 2 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • min. 6912 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo.m 3 4,100 

Volume di vapore ..» 1,300 

Pressione massima per om 1 - • • • kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1630 

Larghezza ( id. ).» 1004 


Superficie ( id, ). . . (0) . m 3 1,60 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • • mm. 1406 

Lunghezza (in alto).» 1445 

Larghezza ( id. ).» 1044 


Tubi bollitori 


Tipo: liscio 

Numero. 160 

Diametro.mm. 50/46 

Lunghezza tra le piastre.» 4268 


Superlicie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola - - - m 2 

Tubi.» 

Totale.(S) - » 

g 

Rapporto -Q-. 

Corpo cilindrico 

massimo - - - mm. 

minimo- ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm . 

Diametro.» 

Scappamento variabile a palette. 

diametro massimo • • mm. 

» minimo...» 


Diametro interno 


Camino 


7,62 

96,28 

103,90 

69,3 


1294 

1268 

5200 

996 

1326 

460 

390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .... . mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con oer- 

ohioni nuovi).» 1630 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 


Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 35300 

Peso a vuoto.» 31200 

Peso aderente.» 26300 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11000 

Capacità di acqua.» 6500 

» di carbone.» 4000 


Le locomotive 1243,1245 hanno il freno 
a controvapore. 

Le locomotive 1239, 1243 e 1246 hanno 
il freno ad aria compressa automa¬ 
tico sul solo tender. 

La locomotiva 1239 ha il riscaldamento a vapore 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4770 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D — 1600) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fm) » 4460 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

*••7 . (Fa) » 3750 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . (F n ) » 2450 

Rapporto Fm : Fa. 1,19 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1600) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corrispondente a 149 giri per minuto 
delle ì'uote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1600) . . . , . HP 410 


NUMERO 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


1220 


1867 


OAIL, Parigi 


OSSERVAZIONI 


1 La locomotiva 1220 ha il ten¬ 
der della Tav. 1, le altre hanno 


1239 


1870 


NEELS0N, Glascow 


1 


quello comune al grappo 190 
(Tav. 17, 18, 19 e 20). 


1243 

1245 

1246 


1875 


» » 


1 La locomotiva 1239 ha la 
pressione di regime ridotto a 
j 8 chilogr. per c.m.* 


La locomotiva 1246 ha la 
pressione di regime portata a 
10 chilogr. per c.m.* 


5 



*> ex Gruppo 1»50 R.S N. 2 - 21 - 25 - 27 - 28. 








































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE <l-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-«►M*- 

Gruppo 120 F.S N. 1262 - 1267 - 1269 - 1270 - 1271 - 1274 - 1276 - 1277 - 1278 - 1280 *’ 


TAVOLA 3 



31 


Caldaia 
Dati deaerali 

Lunghesso totale della caldaia • • • mm. 6740 

Volume di aoqua oon 10 om. di altezza 

Bui oielo.m 3 3,760 

Volume di vapore.» 1,600 

Pressione massima per om 1 ... kg, 10 

Graticola 

Lunghezza (iu orizzontale).mm. 1350 

Larghezza ( id. ).» 1002 

Superficie ( id. ). • • (G) • m* 1,34 

Porno 

Altezza media sulla graticola. ■ • ■ mm. 1500 

Lunghezza (in alto).» 1310 

Larghezza ( id. ).* 1060 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre .... 

Superficie di rlecaldamento 

In contatto col aas i 

Forno al disopra della graticola ■ 

Tubi. 

Totale.(S) . 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • j m f 8 P m0 
( mimmo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

O&mino . . } dkmetro “ 
f » mimmo. 




Diametro dei cilindri. 

mm. 

420 


177 

Corsa degli stantuffi. 

» 

600 

mm. 

50/45 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 



» 

4250 

ehioni nuovi). 

» 

1630 



Distributori a cassetti. 



i caldi 

Distribuzione sistema StephenBon. 



m* 

7,60 

Dati generali 



» 

106,00 




» 

113,60 

Locomotiva 





Peso totale in servizio. 

kg. 

31000 


84,8 

Peso a vuoto. 


27200 



Peso aderente. 

» 

21500 

mm. 

1330 

Tender 



* 

1302 

Peso totale in servizio. 

kg* 

21500 

» 

5210 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... 

» 

11000 



Capacità di acqua. 

» 

6500 


1010 

» di carbone. 

» 

4000 

» 

1330 






Freno a controvapore. 



mm. 

440 

La locomotiva 1278 ha inoltre il freno 



» 

400 

ad aria compressa automatico sul solo tender. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4560 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1600) — ; 

massimo in base allo pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4460 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i: 7 .(Fa) » 3070 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . (F n ) » 3080 

Rapporto Fm : Fa . 1,45 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1600) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 149 gin per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1600) ..... RP 400 


NUMERO 

Addo 

di 

CMlrn- 

liona 

COSTRUTTORE 

3 

■Z3 

OSSERVAZIONI 

1262 

1875 

XEILSOV, Glasgow 

1 

Caldaia comune ai gruppi 120 





(Tav. 3), 136 (Tav. 5). 

1267-69-70 

1874 

PIETRARSA, Napoli 

3 

Le locomotive 1267, 1260, 





1270, 1271, 1274, 1276 hanno il 

1271-74-76 

1875 

» 

3 

tender delia Tav. 1. 

1277-78-80 

» 

XEILS01, Glasgow 

3 




1 

10 

1 

. 


*> ex Gruppo 2053 - 208 *» xt.M N. 2068 - 2073 - 2075 - 2076 - 2077 - 2080 - 2082 - 2083 - 2084 - 2086. 































































































































































FERBOVIE DELLO STATO 

Servizio dello Trazione 


Caldaia 
Dati annerali 

Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volume di aoqua oon 10 om. di altezza 
sul oielo. 

Volume di vapore. 

Pressione massima per om* .... 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). 

Larghezza ( » ). 

Superficie ( » ). • (G) ■ 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... 

Lunghezza (in alto). 

Larghezza ( id. ). 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE <1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 120 F.S N. 1284 a 1287 - 1289 a 1291 - 1293 - 1294 *’ 


TAVOLA 4 



34,7 


Tubi bollitori 


mm. 6720 

m 3 3,800 
* 1,650 

kg. 10 

mm. 1239 
» 1004 

m 3 1,23 

mm. 1460 
» 1170 

» 1046 


Tipo: liscio 

Numero. 168 

Diametro.mm. 60/46 

Lunghezza tTa le piastre. » 4260 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col flas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 3 6,86 

Tubi.» 101,12 

Totale ..(S) . » 107,97 

Rapporto . 87,8 


(Serpo cilìndrico 

( massimo . . . mn 

Diametro interno . < . . 

f mimmo ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1298 

1270 

6300 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro .» 

Scappamento variabile a palette- 

diametro massimo . mm. 


Camino 


I 


minimo. 


1120 

1326 

460 

400 


Meccanismo 


Caratteristiche della locomotiva 


Diametro dei oilindri.mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con oer- 

ohioni nuovi).» 1630 


Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 


Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 34700 

Peso a vuoto.» 30900 

Peso aderente.» 23200 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22300 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... * 11200 

Oapaoità di acqua. * 7600 

» di carbone.* 3600 


Freno a oon tro vapor e. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4260 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì600) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4460 

corrispondente al coeffioiente di aderenza 


1:7 . (Fa) 3320 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . (Fu) 2280 

Rapporto Fm : Fa . 1,34 


Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 182 per minuto delle ruote 
motrioi con cerehioni di 50 mm., 


D = 1600) .km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 46 km-ora 
(oorrispondente a 149 giri per minuto 
delle ruote motrici con oerchioni di 
50 mm. D = 1600) .EP 380 


NUMERO 


1284 a 1287 
1289 

1290-1291 

1293-1294 


Anno 

di 

costru- 

zione 


1884 


» 


1885 


COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSEB YAZI ONI 

PIETRARSA, Napoli 

» 

4 

1 

Caldaia comune ai gruppi 
120 (Tav. 1 e 4), 140 (Tav. 6) 
e 268 (Tavola 30). 

» 

2 

Le locomotive 1296,1290,1291 
e 1293 hanno caldaie di tipo an¬ 
teriore lievemente diverso. 

» 

2 



9 



- 2095 a 2097 - 2099 - 2100. 


*> ex Gruppo 2089-3100 R.M N. 2090 a 2093 



















































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


TAVOLA 5 


Servizio dello Trazione 


LOCOMOTIVE & 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2 0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 136 F.S N. 1362 - 1371 *> 



31,3 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . • • mm, 

Volume di acqua con 10 cm, di altezza 
sul cielo.m 3 

Volume di vapore 

Pressione massima per cm 1 . • • - kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( id. ).» 

Superficie ( id. ). . . (6) . m 3 


Porno 

Altezza media sulla graticola- • • • mm. 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).» 


Tabi bollitori 


Meccanismo 


6740 


Tipo: Uscio 

Numero. 177 

Diametro.mm. 60/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


3,750 

1,600 

9 

1350 

1002 

1,34 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • - - m s 7,60 

Tubi.» 106,00 

Totale.(S) - » 113,60 

g 

Rapporto . 84,8 


Corpo cilindrico 

tv . . . \ massimo • ■ ■ mm. 

Diametro interno • < 

f minimo- ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1330 

1302 

5210 


Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).- . - 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto. 

Peso aderente. 


mm. 

» 


1500 

1310 

1050 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza. 



1010 

Diametro. 



1330 

Scappamento variabile a 

palette. 



„ . \ diametro 

Camino . - i 

massimo • 

. mm. 

460 

f » 

minimo. . 

. » 

400 


Tender 


Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

Capacità di acqua.» 

» di carbone 


420 

600 

1670 


31300 

27400 

21500 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4560 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 



Addo 




NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

--Z3 

OSSERVAZIONI 


zioni 

! 

d. 



D = Ì640) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

*:7 .(Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 45 km-ora . . . (Fu) » 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 211 per minuto delle ruote 
motrici con cerohioni di 50 mm., 


1362 

4640 | 1371 

3070 

24CC 

1,51 


CA1L. Parigi 
Officina GRAFEUSTADEN 


\ Caldaia comune ai gruppi 120 
(Tav. 3) e 136 (Tuv. 5). 


21500 

11700 

6800 

3000 


D — 1640) .km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corriepondente a 145 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D —1040) . HP 400 


*) ex Gruppo 2028»2052 R.M N. 2029 - 2039. 
























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio dello Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 140 F.S N. 1403 - 1408 - 1413 a 1416 - 1419 - 1427 - 1429 - 1436 - 1452 - 1454 - 1459 *> 


TAVOLA 6 



34,8 


Colonia 

Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . • • mm. 6720 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m 3 3,800 

Volume di vapore.'. » 1,650 

Pre88Ìone massima per om 3 .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm, 1239 

Larghezza ( » ).» 1004 


Superficie ( » ). . . (Q) . m 3 1,23 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1450 

Lunghezza (in alto).» 1170 

Larghezza ( id. ).» 1045 


Tubi bollitori 


Meccanismo 


Caratteristiche 


della locomotiva 


Tipo: lincio 

Numero. 168 

Diametro.mm. 60/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • • m 3 6,85 

Tubi.» 101,12 

Totale.(S) . » 107,97 

g 

Rapporto . 87,8 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo • 
minimo 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 


1298 

1270 

5300 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1120 

Diametro. i 1326 

Scappamento variabile a palette- 
Damino ! diametro massimo . . mm. 460 

r » minimo- . . « 400 


Diametro dei cilindri . mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1675 


Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 34800 

Peso a vuoto.» 30900 

Peso aderente.» 24000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 20500 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 10500 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore - (solo la locomotiva 1454 ne è 
sprovvista). 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 4260 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4320 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 3430 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (Fu) „ 2240 

Rapporto Fm : Fa. 1,26 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri SIO per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D—1645) . km.ora. 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corrispondente a 145 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645) . HP 370 


NUMERO 

inno 

di 

costrn- 

XiODI 

COSTRUTTORE 

:3 

U3 

osa Eli VA ZI 0X1 

1403-1408 

1865 

I0ECHLU, MulhoQss 

2 

Caldaia cornane ai gruppi 
120 (Tav. 1 o 4). 140 (Tav. 6) 

1413 a 1416 

i> 

» 

4 

e 268 (Tavola 30). 

Lo locomotive 1408-1415-1452 

1419 

» 

» 

1 

hanno una caldaia di tipo ante¬ 
riore lievemente diversa ; le po¬ 

1427 

1869 

» 

1 

sizioni del duomo e delie sab¬ 
biere bquo invertite. 

1429 

1870 

» 

1 


1436 

1871 

» 

1 


1452-1454 

1870 

C0CKER1LL, Seraiog 

2 


1469 

» 

K0ECHL1I. Mnlhoosé 1 

1 


1 

1 

1 

co 



*) ex Gruppo 25 R.A N. 253 - 258 - 263 a 266 - 269 - 274 - 276 - 283, 


ex Gruppo 2109-2300 RM 2125 - 2127 - 2132. 



























































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 


SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 140 F.S N. 1422 - 1440 - 1442 - 1443 - 1448 - 1450 - 1453 - 1457 ■ 1458 - 1464 - 1465 - 1468 *> 


TAVOLA 7 



34, t 


NUMERO 

Addo 

di 

coltra- 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSER VAZIONI 

1422 

1867 

KOBCHLIN. Mulhouse 

1 


1440 

1869 

» 

1 


1442-43 

» 

C0CK2R1LL, Seraiog 

2 


1448-50 

1870 

KOBCHLIN. Mulhouse 

2 


1453 

» 

C0CKER1LL, Seraiog 

1 


1457-58 

» 

» 

2 


1464-65-68 

1871 

KOBCHLIN, Unitasi 

3 





12 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • ■ • mm, 6660 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.ni 3 3,300 


. . » 1,600 

• kg. 9 

- • mm. 1222 

. . » 1035 

(G) • m J 1,20 


Forno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1440 

Lunghezza (in alto).» 1152 

( id. ).» 1090 


Volume di vapore .... 
Pressione massima per cm 3 . 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale) • • 

Larghezza ( » ) • • 

( » )• • 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. 180 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4100 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Porno al disopra della graticola • . . m 2 6,80 

Tubi.» 104,35 

Totale.(S) . » 111,15 

„ S 

Rapporto -g- 92,6 

Corpo cilindrico 

tv . . . ( massimo . . . mm. 1256 

Diametro interno . ] . . _ onn 

I mimmo ...» 1228 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5258 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1226 

Diametro.» 1284 

Scappamento variabile a palette. 

Camino J diametro massimo • • mm. 440 

/ » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .... 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali. 
Locomotiva 


420 

560 


1675 


Peso totale in servizio .... 

. • kg. 

34400 

Pobo a vuoto. 

. » 

30900 

Peso aderente • . .... 


23800 

Tender 

Peso totale in servizio .... 

• • kg- 

20500 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

10500 

Capacità di acqua. 


7000 

» di carbone. 


3000 


Freno a controvapore per le sole locomo¬ 
tive 1440,1448,1450,1464,1465,1468. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 4220 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro cd 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 4320 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fu) » 3400 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . CFn ) » 2220 

Rapporto Fm : Fa. 1,27 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 210 per minuto delle mole 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D—1645) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 145 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645) . HP 370 


*) ex Gruppo 2109-2300 R.M N. 2111 - 2113 - 2115 - 2116 - 2121 - 2123 - 2126 - 2130 - 2131 - 2137 - 2138 - 2141. 





















































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2 0) 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-«M-4*- 

Gruppo 155 F.S N. 1555 - 1558 - 1560 *> 


TAVOLA 8 



_475__1250 ___ 


... _ 3005__ 

1 

J _ 

1230„!4Q_ 2220_ _ 

1- 

1755 


1755 ~"l 

_6100_ 

_J__ 

_ZjT._T 

_7940_ 



r 

1Q1Q5 



_ J 



10,5 

10,8 , 

i 

20,3 



21,3 


7,3 


_1700_ 


28,6 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • mm. 6280 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul oielo.m 3 3,100 

Volume di vapore.» 1,700 

Pressione massima per cm 2 .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1260 

Larghezza ( id. ).» 1020 

Superficie ( id. . (G) . m 2 1,28 

Porno 

Altezza jnedia sulla graticola. • . mm. 1355 

Lunghezza (in alto).» 1260 

Larghezza ( id. ).» 1085 


Tubi bollitori 

Tipo! lùcio 

Numero. 171 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4080 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . m s 6,92 

Tabi.» 98,65 

Totale.(S) . » 105,57 

g 

Rapporto -Q-. 82,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j ma88Ìm0 ' “ 1200 

r mimmo- ...» 1262 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4820 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 780 

Diametro. » 1630 

Scappamento variàbile a palette. 

Camino \ ( ^ ame ^ ro ma ssimo . • mm. 450 

f » minimo- . . » 390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con oer- 

ohioni nuovi).» 1696 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Allan. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 28600 

Peso a vuoto.» 25300 

Peso aderente.» 21300 

Tender 

Peso totale in servizio ..kg. 20300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 9200 

Oapaoità di acqua.» 7100 

» di carbone ........ 4000 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4320 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì676) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4490 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 3040 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . ( F n ) » 2270 

Rapporto Fm ! Fa. . 1,48 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 206 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm , 

D — 1676) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 

ruote motrioi sviluppabile con con¬ 

tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 142 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1676) . HP 380 


NUMERO 


1555-58-60 


Addo 

di 

costru- 

IÌOD0 


COSTRUTTORE 


KESSLEB, Esiliogen 


OSSEE YAZIONI 


Caldaia cornane al grop¬ 
po 165 (Tav. 8 e 0). 


*) ex Gruppo 60 E.A N. 605 - 608 - 610. 





























































































































































FERBOVIE DELLO STATO 


TAVOLA 9 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE <l-2 0> 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 155 F.S N. 1561 - 1562 - 1564 a 1569 - 1571 a 1574 - 1577 a 1580 *> 



Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 
sul cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per om 3 . . . - kg. 


mm. 6280 


3,100 

1,700 

9 


Lunghezza (in orizzontale). • 


Larghezza ( » ). . 

...» 1020 

Superficie ( » ). . 

• (G) . m 3 1,28 

Porno 

Altezza media sulla graticola. 

• • . mm, 1355 

Lunghezza (in alto) .... 

• . • » 1260 

Larghezza ( id. ) . . . . 

. . ■ » 1085 


Tubi bollitori 

Tipo: liecio 

Numero. 171 

Diametro. . 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4080 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 6,92 

Tubi .» 98,65 

Totale.(S) . » 105,67 

g 

Bapporto . 82,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i ““f™ 0 ’ ' ' “ 122 ° 

( mimmo ...» 1262 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 4820 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm. 780 

Diametro. » 1530 

Scappamento variabile a palette- 
Camino . . | <iia m0 tTo massimo ■ . mm. 450 

f » minimo. . . » 390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1696 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 30600 

Peso a vuoto.» 27300 

Pobo aderente. » 22400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 10700 

Capacità di acqua » 6900 

» di carbone.» 4000 

Freno a controvapore per le sole locomo¬ 
tive 1561,1566,1673. 


Caratteristiche della locomotiva 


Addo 




Produzione normale di vapore asciutto 


NTJMEBO 

di 

costru- 

COSTBUTTOBE 

a 

OSSERVAZIONI 

per ora.kg. 

4320 


ZÌ0DB 


| 


Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 




€=*. 








D = 1676) — : 


1561-62 

1876 

KESSELEB, Bssliogeo 

2 

Caldaia cornane al grup¬ 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 






po 155 (Tav. 8 e 9). 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 

4490 

1564-65-66 

» 

» 

3 


corrispondente al coefficiente di aderenza 







i; 7 . (Fa) » 

3200 

1567-68-69 

1877 

PIETRARSA, Napoli 

3 


normale sviluppabile con continuità alla 







velocità di 45 km-ora . . (Fu) » 

2270 

1571-72 

» 

» 

2 


Bapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 

1,40 

1573-74 

» 

KESSELEB, Essliogeo 

2 


te a giri 206 per minuto delle ruote 
mo(rici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1676) .fan. 

ora 65 

1677 a 80 

» 

PIETRÀRSA, Napoli 

4 


Potenza normale in HP effettivi alle 





16 


ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 







(corrispondente a 142 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

50 mm. D = 1676) . ]jp 

380 







*) ex Gruppo 60 R.A N. 611 - 612 - 614 a 619 - 621 a 624 - 627 a 630. 























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio dello Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE <l-2 0> 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-4M*- 

Gruppo 155 F.S N. 1583 - 1584 - 1586 - 1587 - 1588 



TAVOLA IO 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • ■ mm. 6395 

Volume di acqua con 10 cm, di altezza 

sul cielo.m 3 3,450 

Volume di vapore.» 1,650 

Pressione massima per om 3 - • • • kg, 8 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1260 

Larghezza ( id. ).» 1020 

Superficie ( id. ). ■ (0) • m 3 1,28 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • - mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1260 

Larghezza ( id. ).» 1085 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 178 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4220 

Superitele di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola - . . m 3 6,80 

Tubi.. » 106,20 

Totale.(S) - » 113,00 

g 

Rapporto -g-. 88,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . } m “ sim0 ' ' ' ® 1290 

( mimmo- ...» 1264 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4935 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 769 

Diametro.» 1530 

Scappamento variabile a palette-. 

Camino j ^ ametro massimo - . mm. 405 

( » minimo...» 405 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1630 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 30600 

Peso a vuoto.» 26900 

Peso aderente.» 21300 

Tender 

Pobo totale in servizio.kg. 21000 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 10000 

Oapaoità di acqua. » 7000 

» di carbone.» 4000 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 


Addo 




Produzione normale di vapore asciutto 


NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

3 

OSSERVAZIONI 

per ora . kg. 

4440 


zione 


1 


Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 




«=». 








D = Ì600) — ; 


1583 

1877 

KESSLER, Bsslingeo 

1 

La locomotiva 1588 che ha 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 






una caldaia di ricambio come 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 

4180 

1584 

1876 

» 

1 

nelle Tav. 8 e 9, la pressione 
di regime è stata portata a 

corrispondente al coefficiente di aderenza 






9 chg. per era*. 

* • 7 .(Fa) » 

3040 

1586-87-88 

1877 

» 

3 

normale sviluppabile con continuità alla 







velocità di 45 km-ora . . (F n ) » 

2280 






Rapporto Fm : Fa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 

1,38 




5 


te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 







D — 1600) . km,ora 65 






Potenza normale in HP effettivi alle 







ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 







(corrispondente a 149 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerohioni di 

50 mm. D = 1600) ... . HP 

380 







*) ex Gruppo 1-9 S.V N. 3 - 4 - 6 - 7 - 8. 










































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-4M»- 

Gruppo 164 F.S N. 1642 - 1644 *> 



TAVOLA 11 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • . . mm. 5925 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m 3 2,800 

Volume di vapore.» 1,500 

Pressione massima per cm 3 .... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1618 

Larghezza ( » ).» 998 


Superficie ( » ). . . (G) . m 3 1,60 

Forno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1110 

Lunghezza (in alto).» 1550 

Larghezza ( id. ).» 1034 


Tubi bollitori 


Tipo: lincio 

Numero. 196 

Diametro.mm. 45/41 

Lunghezza tra le piastre.» 3200 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 3 7,00 

Tubi.» 80,78 

Totale.(S) . » 87,78 

Rapporto -|- . 54,8 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo ■ 
minimo 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 


mm. 

» 

» 


1302 

1274 

4125 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 995 

Diametro.» 1302 

Scappamento variabile a pera. 

Camino \ ^ ametro ma8 8Ìmo . . mm. 460 
( » minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .... . mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1850 


Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 


Locomotiva 

Peso totale in servizio ...... kg. 34700 

Peso a vuoto.» 31600 

Peso aderente.» 21500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22700 

Pobo a vuoto (con attrezzi) » 12100 

Capacità di acqua.» 6600 

» di carbone.» 4000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4650 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — ; 

massimo in base alla prensione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4980 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

*•'7 . (Fa) » 3070 

normale svilupjìabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (Fu) » 2450 

Rapporto Fin : Fa . 1,62 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 130 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) . jjp 410 


NUMERO 

Addo 

di 

costro- 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

1642 

1877 

STEPHENSON 

1 

La locomotiva 1644 ha il 





tender eguale a quello della 

1644 

1879 

KHAOSS, Monaco 

1 

Tav. 12. 




2 



*) ex Gruppo IOO R.A N. 1015 - 1018 





































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 164 F.S N. 1646 - 1649 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1659 - 1660 - 1662 - 1663 - 1665 *> 



37,3 


TAVOLA 12 


motiva 

NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

ziODB 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSEIIYAZIOXI 



1646 

1877 

STEPBBHSOH 

1 

Caldaia comune al grup¬ 







po 164 (Tavola 12) e 530 (Ta¬ 

» 

4980 

1649 

1879 

KRADSS, Modico 

1 

vola 83). 







Le locomotive 1654, 1655, 

i » 

3470 

1652-53 

1880 

» 

2 

1659, 1660, 1662, 1663 e 1665 







hanno il tender comune a quel¬ 

» 

2760 

1654-55-59 

1873 

STEPBENSON 

3 

lo della Tav. 11. 


1,43 








1660-62-63 

» 

» 

3 




1665 

» 

» 

1 


km.ora- 80 










1 

11 


HP 

460 







Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • - 

mm. 6415 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 
sul oielo. 

m 3 3,200 

Volume di vapore. 

» 1,500 

Pressione massima per cm 2 . . . . 

kg. 10 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 2055 

Larghezza ( id. ). 

» 980 

Superficie ( id. .)• • ■ (G) • 

m a 2,00 

Porno 


Altezza media sulla graticola- • • • 

mm. 1190 

Lunghezza (in alto). 

» 2000 

Larghezza ( id. ) . 

» 1020 


Tubi bollitori 

Tipo: Zwcio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre. 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas 

Forno al disopra della graticola . . . 

Tubi. 

Totale.(S) . 

Rapporto -|j- . 

Corpo cilindrico 

. • . ( massimo • • • 

Diametro interno ■ ] 

( minim o. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


Diametro. 

Scappamento variabile a pera. 

Camino . . | diametr0 mM ? imo 

f » minim o. 



182 

mm. 

50/45 

» 

3200 

caldi 

m 3 

8,15 

» 

82,35 

» 

90,50 


45,3 

mm. 

1300 

» 

1270 

» 

4180 


1050 

» 

1330 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1850 

Distributori a cassetti. 

Distribuzione sistema Stepbenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 37300 

Peso a vnoto.» 33800 

Peso aderente. . . » 24300 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11400 

Capacità di acqua.» 6600 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 

La locomotiva 1662 ha pure il freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.] 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

i; 7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 45 km-ora . . . (Fn) 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità. alla velocità di 46 km-ora 
(corrispondente a 130 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) 


*) ex Grappo ÌOO R.A N. 1014 - 1020 - 1024 - 1025 - 1001 - 1002 - 1006 - 1007 - 1009 - 1010 - 1012. 




































































































































































febbovie dello stato 

Servizio della Trazione 

LOCOMOTIVE A 

2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-A. 

TAVOLA 13 


Gruppo 170 

F.S N. 1701 - 1702 - 1705 - 1707 - 1708 - 1710 a 1712 - 1714 a 1719 - 1722 a 1726 
- 1728 - 1734 - 1735 - 1737 - 1739 a 1749 - 1752 a 1755 - 1757 a 1773 *> 




NUMERO 

Addo 

di 

costra- 

zione 

COSTRUTTORE 

P 

OSSERVAZIONI 

1701-02 

1873 

K0ECRL1N, Ualhouse 

2 

Le locomotive 1707 -1717, 

1705-07 

» 

« 

2 

1719, 1723 e 1729 hanno la pros¬ 
atone di regime ridotta a 9 kg. 

1708-10 

» 

» 

2 

per cm.3 

1711-12 

» 

» 

2 

— 

1714-16 

» 

» 

2 

Le locomotive dal 1758 al 

1716 a 19 

1874 

» 

4 

1773 hanno il tender eguale a 

1722 a 26 

» 

» 

5 

quello delle Tav. 93-94. 

1728-34 

» 

» 

2 

Ito locomotive 1701 -1702. 

1735-37 

» 

» 

2 

1705, 1707-1708, 1710-1711-1712, 

1739-40 

» 

» 

2 

1714 a 1718 hanno il tender 

1741 a 45 

1884 

MAFFEI. Monaco 

5 

della capacità di m3 7 d’acqua. 

1746 a 49 

1886 

» 

4 


1752 a 55 

1887 

» 

4 

1 

Lo locomotive 1719-1722 a 
1726, 1728-1734-1335-1737-1739 a 

1757 

» 

» 

1749, 1752 a 1755-1757 hanno il 

1758-59 

1888 

SOC. PRAICO-BELGA, Parigi 

2 

tender ognalo a qnollo della Ta- 

1760 a 65 

1766 a 73 

1889 

» 

» 

MAFFEI, Monaco 

6 

8 

55 

volu 14. 


Calciala 
Dati generali 

Lunghezza totale della oaldaia • • • mm, 6840 
Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

ani cielo.m 3 2,600 

Volume di vapore.» 2,350 

Pressione massima per om* .... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 2176 

Larghezza ( » ).» 1000 

8uperfioie ( » ). . . (G) • m 1 2,10 

Porno 

Altezza media sulla graticola. • • • mm. 1030 

Lunghezza (in alto).» 2100 

Larghezza ( id. ).» 1060 

Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 177 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3600 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . • . m* 9,00 

Tubi.» 87,60 

Totale.(8) • » 96,60 

„ 8 

Rapporto -Q-. 46,0 

Corpo cilindrico 

T>. , . , i massimo ■ . . mm. 1240 

Diametro interno < . . 

( mimmo- ...» 1211 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4480 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1000 

Diametro.» 1240 

Scappamento variabile a palette. 

Camino \ diametro massimo • • mm. 440 

f » minimo- . . » 400 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 430 

Corsa degli stantuffi.» 620 

Diametro delle ruote al contatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi).» 2030 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Goooh. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers della sala anteriore mm. 8 
Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43400 

Peso a vuoto.» 40400 

Peso aderente.» 28500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 15500 

Oapaoità di acqua.» 10000 

» di carbone.» 3500 

Freno ad aria compressa automatico. 

Risoaldamento a vapore. 

Le locomotive 1701, 1702, 1710, 1714, 1717, 1722, 
1724,1735,1752,1759,1761,1762,1764,1766, 
1770,1771 sono pure munite di freno a oontrovap. 
La locomotiva 1715 ha il freno a<} aria compressa 
automatico e moderabile. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 5660 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 2000) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4580 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 4070 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (Fn) » 2680 

Rapporto Fm : Fa. 1,12 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a 0 iri 212 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 2000) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corrispondente a H9 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D =-2000' . HP 450 


*) ex Gruppo 1501*1700 R.M N. 1501 - 1502 - 1506 - 1507 - 1508 - 1610 a 1512 - 1514 a 1619 - 1622 a 1526 - 1628 - 1634 - 1635 - 1537 - 1639 a 1649 - 1662 a 1656 - 1657 a 1573. 




































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 170 F.S N. 1731 - 1736 - 1750 - 1751 - 1756 *> 




i 

ÌNHÌ t 


* 500 __ 1110 


_3660 


-j-~- —4760 __ 1900 _ ij _ 1500 _JZj 

—u—~ ~i-HT 69 Ì 5 z.'zzzzzi i_zzrr~_TLTJ 

-t- --t—-1— 


_15716_ 


26 


v 29,8 


13,9 


TAVOLA 14 



43,7 


Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

mm. 7080 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 


sul oielo . 

m 3 3,500 

Volume di vapore . 

» 2,000 

Pressione massima per cm* . . . . 

kg. 10 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 2069 

Larghezza ( » ) . 

» 990 

Superficie ( » ). . . (G) . 

m J 2,03 

Porno 


Altezza media sulla graticola .... 

mm. 1180 

Lunghezza (in alto) . 

» 2000 

Larghezza ( id. ). 

» 1060 

Tubi bollitori 


Tipo: liscio 


Numero . 

181 

Diametro . 


Lunghezza tra le piastre . 

» 3600 

Gruppo 1501*1700 R.M N. 1531 - 1536 - 1650 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della gratioola . . . m* 8,62 

Tubi.» 92,13 

Totale.(S) . » 100,76 

g 

Bapporto . 49,6 


1332 

1304 

4830 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . j m “ 0 i ino 
r mimmo 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min, 1300 

Diametro.» 1332 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . 5 diametro ma88Ìmo 


460 

400 


I » minimo. 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm, 430 

Corsa degli stantuffi.» 620 

Diametro delle ruote al contatto (oon oer- 

ohioni nuovi).» 2030 


Distributori a cassetto. 


Caratteristiche della locomotiva 


Addo 




Distribuzione sistema Gooch. 


Produzione normale di vapore asciutto 


NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

p 

OSSERVAZIONI 

Dati speciali relativi al carro 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

5660 


zione 


«n 


Spostabilità traaverB. della sala anteriore, mm. 

8 







Dati generali 


D = 2000) — : 


1731-36 

1874 

KOECHLU. Mulhouse 

2 

Caldaia di ricamino comune ai 


massimo in base alla pressione di lavoro ed 


• 




grappi 170 (Tav. 14), 500 (Tav. 

Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

43700 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corriepondente al coefficiente di aderenza 

4580 

1760-51 

1886 

UiFFEI, Monaco 

2 

75). 510 (Tavola 7&80) 545 (Tav. 
87), 550 (Tav. 89-90). 

Peso a vuoto. «> 

39800 

1 : 7 • . (Fa) » 

4260 

1756 

1887 

» 

1 


Peso aderente. » 

29800 

normale sviluppabile con continuità alla 








velocità di 45 km-ora . . . (Fn) » 

2680 






Tender 


Rapporto Fin : Fa. 

1,08 




5 


Peso totale in servizio.kg. 

26000 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 






Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

14800 

te a giri 212 per minuto delle ruote 







Capacità di acqua. » 

» di carbone. » 

8200 

3000 

mottHci con cerchioni di 50 mm., 

D = 2000 ) .km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 






Freno ad aria compressa automatico. 


ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 







Riscaldamento a vapore. 


(corrispondente a 119 giri per minuto 







Le locomotive 1761, 1756 hanno pure il 


delle ruote motrici con oerohioni di 







freno a controvapore. 


50 mm. D = 2000) ... . HP 

460 

1 



























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 


Servizio dello Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-♦H»- 

Gruppo 183 F.S N. 1831 - 1832 - 1837 - 1838 - 1840 - 1841 - 1842 *> 


TAVOLA 15 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • min'. 5560 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

ani oielo.m 3 2,680 

Volarne di vapore.» 1,160 

Pressione massima per om* .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1450. 

Larghezza. ( id. ). » 1018 

Superficie ( id. ). . . (G) • m s 1,46 

Porno 

Altezza media sulla graticola. • • • mm. 1335 

Lunghezza (in alto).» 1460 

Larghezza ( id. ).» 1088 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 170 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 2980 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,60 

Tubi.» 71,63 

Totale.(S) . » 79,23 

g 

Rapporto 54,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i "TT 0 ' mm ' 1244 

f mimmo- ...» 1218 

Lunghezza, compresa la oamera a fumo » 3896 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 965 

Diametro.» 1244 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ^ diametro massimo . . mm. 466 

I » minimo- - - » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi ....... » 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1920 

Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 

• • kg- 

32700 

Peso a vuoto. 


29700 

Peso aderente. 


23300 

Tender 

Pobo totale in servizio .... 


24500 

Peso a vuoto (con attrezzi) ■ - 

» 

13000 

Capacità di acqua. 


7500 

» di carbone. 


4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 4210 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 3960 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

* • 7 . (Fa) » 3330 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . (Fu) » 2160 

Rapporto Fm : Fa. 1,19 

Velocità massima ammessa ( oorrisponden- 
te a giri 195 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) . km,ora 70 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 126 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 360 


NUMERO 


1831-32 
1837-38 
1840 a 42 


coltra¬ 

tone 


COSTRUTTORE 


SHARP STEWART. Manchester 


OSSERVAZIONI 


Tender cornane ai grappi 
I (Tav. 15) e 265 (Tav. 38). 


*) ex Gruppo 105 S.F.M N. 1051 - 1052 - 1057 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062. 




























































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 


Gruppo 185 F.S N. 1851 - 1855 - 1857 - 1858 - 1861 - 1866 a 1869 - 1875 a 1877 - 1881 - 1882 - 1884 - 1887 - 1889 a 1891 *> 



TAVOLA 16 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • min, 6645 

Volume di acqua oon 10 om. di altezza 

sul oielo.ni 3 3,700 

Volume di vapore.» 1,800 

Pressione massima per om* • • • • kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1339 

Larghezza ( id. ).» 1004 

Superfioie ( id, ). • • (G) • m 3 1,35 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • • mm, 1425 

Lunghezza (in alto).» 1290 

Larghezza ( id. ).» 1057 


Tubi bollitori 


Tipo! liscio 

Numero. 198 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola - . . m 2 7,40 

Tubi. . » 119,18 

Totale.(S) - » 126,58 

g 

Rapporto -Q-. 93,8 


Corpo cilindrico 


Diametro interno • 


massimo - 

mìnim o. 


. mm . 


Lunghezza, oompresa la camera a fumo » 


1380 

1324 

5125 


Camera a fumo e camino 


Diametro.* 

Scappamento variabile a palette. 

diametro massimo - mm. 
» minim o...» 


Camino • 


945 

1380 

460 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 

Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto.» 

Peso aderente.» 


Tender 

Peso totale in servizio • • • • • kg. 

Pobo a vuoto (con attrezzi) . . » 

Capacità di acqua.» 

* di carbone • • . ^ • • • * 


Freno a controvapore. 


450 

650 

1280 


34200 

30400 

34200 


19700 

10200 

6500 

3000 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4760 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7560 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

. i:7 . (Fa) » 4890 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3840 

Rapporto Fm : Fa . 1,55 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) . HP 430 


NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zioni 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

1851-55 

1865 

PAHEKT SCHAKEN. Parigi 

2 

Caldaia comune ai grup- 
185 (Tav. 16) e 200 (Tav. 22, 

1857 

1866 

» 

1 

23 e 24). 

1858 

» 

» 

1 

Alcune locomotive hanno 

1861 

1867 

PIETRARSA, Napoli 

1 

la cabina di forma leggermente 
differente. 

1866 

» 

PAHENT SCHAKEN, Parigi 

1 

— 

1867 

1872 

PIETRARSA, Napoli 

1 

La locomotiva 1884 na il 
tender comune ai gruppi 120 

1868-69 

1869 

» 

2 

(Tav. 4) 190 (dalle locom. 1965 
a 1976) e 269 (Tav. 40). 

1875-76-77 

1870 

» 

3 

1881-82-84 

1871 

» 

3 


1887-89 

» 

» 

1 

2 


1890-91 

1872 

» 

2 

19 



*) ex Gruppo 310 R.A N. 3101 - 3015 - 3107 - 3108 - 3111 - 3116 a 3119*- 3125 a 3127 - 3131 - 3132 - 3134 - 3137 - 3139 a 3141. 






























































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 190 F.S N. 1908 - 1909 » 


TAVOLA 17 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia ■ min, 6952 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo.m 3 3,810 

Volume di vapore.» 2,000 

Pressione massima per cm* • • • • kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1620 

Larghezza ( » ).» 1001 

Superficie ( » ). . . (G) • m a 1,60 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1310 
Lunghezza (in alto) 1560 

Larghezza ( id. ) » 1090 

Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 193 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . • . m 3 7,58 

Tubi.» 115,17 

Totale.(S) • » 123,56 

g 

Rapporto . 77,2 


Gorpo cilindrico 

, , , l massimo ... me 

Diametro interno • < 

r mimmo ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1330 

1301 

5152 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza . 


960 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

» 

1330 

_ . 1 diametro massimo . • 

(lamino . . < 

mm. 

440 

I » mimmo • • . 

» 

400 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri ... 

mm. 

450 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 

» 

650 

chioni nuovi)... 

» 

1280 


Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala ante¬ 
riore e posteriore con richiamo a 
piani inclinati.mm. 20 

Dati generali 


Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 36000 

Peso a vuoto.» 32100 

Peso aderente.» 36000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21600 

Peso a vuoto (con attrezzi) * 11000 

Capacità di acqua.» 6500 

» di carbone.» 4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5290 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D= 1250)— : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7560 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » 5140 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . ( F n ) » 4080 

Rapporto Fm : Fa . 1,47 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D=1250) . . . HP 450 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

ZÌ008 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

1908-09 

1878 

P1ETRARSA. Napoli 

2 

Caldaia comune ai grup¬ 
pi 190 (Tav. 17 e 21) e 215 (Ta¬ 
vola 30. 32 e 35). 

Per la caldaia di ricambio 
del gruppo 190 (vedi Tav. 20). 

Tender comune ai grup¬ 
pi 120 (Tav. 2) e 190 (Tav. 17, 
18, 19 e 20). 


*) ex Gruppo 3701-3709 R.M N. 3708 - 3709. 






























































































































































TAVOLA 18 


FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 190 F.S N. 1918 - 1920 - 1924 - 1930 - 1939 a 1942 - 1945 *> 



Caldaia 
Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

mm. 

6815 

sul cielo. 

m 3 

4,030 

Volume di vapore. 

» 

1,970 

Pressione massima per cm 3 . . . . 

kg. 

10 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale) .... 

mm. 

1496 

Larghezza ( » ). 

» 

1000 

Superficie ( » ). . . (G) . 

m 1 

1,49 

Forno 



Altezza media sulla graticola .... 

mm. 

1320 

Lunghezza (in alto) . 

» 

1460 

Larghezza ( id. ) . 

» 

1044 

Tubi bollitori 



Tipo: liscio 

Numero . * . 


156 

Diametro . 

mm. 

52/47 

Lunghezza tra le piastre . 

» 

4268 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,20 

Tubi.» 99,00 

Totale.(S) . . » 106,20 

S 

Eapporto . 71,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i m “T° 1364 

I minimo ...» 1326 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5135 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.. mm. 915 

Diametro.» 1332 

Scappamento variabile a palette, 
damino \ ^ ametT0 massimo • ■ mm. 460 

I » minimo. . . » 386 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1280 


Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala ante¬ 
riore e posteriore con richiamo a 
piani inclinati.mm. 

Dati generali 
Locomotiva 


20 


Peso totale in servizio .... 


36000 

Peso a vuoto. 


32000 

Peso aderente. 


36000 

Tender 

Pobo totale in servizio .... 


21600 

Peso a vuoto (oon attrezzi) • • 

» 

11000 

Capacità di acqua. 


6600 

» di carbone. 


4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4790 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (coti cerchioni di 50 mm., 

D — ISSO) — ; 

massimo in bone alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5140 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4310 

Rapporto Fin : Fa. 1^3 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri SIS per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) .km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a ÌS7 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
. 50 mm. D = 1S50) . . . , . HP 480 


NUMERO 


1918-20 
1924-30 
1939 a 42 
1945 


Addo 

di 

costru- 

ZÌ0D8 


COSTRUTTORE 


1874 

1875 

1878 

1879 


NE1LS0N. Glasgow 


P1ETR1RSA. Napoli 


*) ex Gruppo 101-200 R.S N. 109 - 111 - 115 - 121 - 130 a 133 - 136. 


OSSERVAZIONI 


Le locomotive 1020 e 1941 
hanno la caldaia di rica-mbio 
.vedi (Tav. 20). 

La locomotiva 1918 ha la 
pressione di regime ridotta a 
9 kg. per cm*. 

Tender cornane ai grup¬ 
pi 120 (Tav. 2) e 190 (Tav. 17, 
18, 19 e 20). 















































































































































































ferrovie dello stato LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 190 F.S N. 1906 - 1932 - 1934 - 1936 *> 


TAVOLA 19 



Caldaia 


Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 6815 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul oielo.m 3 4,030 

Volume di vapore.» 1,970 

Pressione massima per cm J .... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1496 

Larghezza ( » ).» 1000 

Superficie ( » ). . . (Q) . m 2 1,49 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1320 

Lunghezza (in alto).» 1460 

Larghezza ( id. ).» 1044 

Tubi bollitori 

Tipo: liccio 

Numero. 156 

Diametro.min. 52/47 

Lunghezza tra le piastre.» 4268 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 3 7,20 

Tubi.» 99,00 

Totale.(S) • » 106,20 

g 

Rapporto -g- . 71,3 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo . 
minimo 


Lunghezza, compresa la camera a forno 


mm. 

» 


1354 

1326 

5135 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 915 

Diametro.» 1382 

Scappamento variabile a palette. 

Camino • ^ ametiro ma88 i m ° • • mm. 460 

/ » minimo. • • » 386 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corea degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 


Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala ante¬ 
riore e posteriore con richiamo a 


piani inclinati.mm. 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 36400 

Peso a vuoto.» 32300 

Peso aderente.» 36400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21500 

Peso a vuoto (con attrazzi) .... » 11000 

Capacità di acqua.» 6500 

» di carbone.» 4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4790 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5200 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3940 

Rapporto Fm : Fa . 1,61 

Velocità massima ammessa (cort isponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrici ceti cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) .km,ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) . HP 440 


NUMERO 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


OSSERVAZIONI 


1906 

1932 

1934 

1936 


1875 

1874 


P1ETR1RS1, Napoli 


La locomotiva 1006 ha la 
caldaia eguale a quella delle 
locomotive gruppo 215 (Tav. 29 

e 33). - 

Per la caldaia di ricambio 
del gruppo 190 (vedi Tav. 20). 

Tender comune ai grup¬ 
pi 120 (Tav. 2) e 190 (Tav. 17, 
18, 19 e 20). 


ex gruppo 101*200 R.S. N. 123 - 125 - 127. 


*) ex gruppo 3701-3709 R.M. N. 3706 



































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 


Gruppo 190 F.S N. 1947 a 1951 - 1954 - 1956 a 1974 - 1976 - 1991 - 1993 a 1995 « 


TAVOLA 20 




Addo 




NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

p 

OSSERVAZIONI 


zione 


«E 


1947 a 51 

1881 

PIETRARSA, lapoli 

5 

Per la caldaia di ricambio 




del gruppo 190 (redi Tav. 20). 

1954 

1883 

HARTHANH, ChemoiU 

1 

— 





Le locomotive 1950, 1951. 

1956 a 58 

» 

» 

3 

1954, 1958, 1962, 1966, 1967, 
1969 a 1974 hanno la pressione 

1959 a 64 

» 

KESSLER, Esslingeo 

6 

di regime ridotta a 9 chilogram¬ 
mi per cmt 

1965 a 74 

» 

HENSCQBL, Cassai 

10 

— 



Tender comune ai gruppi 

1976 

» 

» 

1 

120 (Tav. 2) e 190 (Tav. 17-18- 
19-20) ; però le locomotive 1959 
a 1964 hanno un tender comu¬ 

1991 

1884 

PIETRARSA. Vapoli 

1 

ne a quello della Tav. 21, e 
quello delle locomotive 1965 a 

1993 a 95 

» 

» 

3 

1974 è invece comune ai grup 
pi 120 (Tav. 4) e 269 (Tav. 40). 




30 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia - • • mm, 6815 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul oielo.m 3 4,030 

Volume di vapore.». 1,970 

Pressione massima per om 3 • • • • kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1496 

Larghezza ( id. ).» 1000 

Superficie ( id. ). . . (G) • m 3 1,49 

Porno 

Altezza media sulla graticola- - - - mm. 1320 

Lunghezza (in alto).» 1460 

Larghezza ( id. ).» 1044 

Tubi bollitori 

Tipo; li9do 

Numero. 156 

Diametro.mm. 52/47 

Lunghezza tra le piastre.* 4268 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Porno al disopra della graticola - - - 

Tubi. 

Totale.(8) - 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • \ “f 8 ^ 1110 ' ' mm ‘ 

( mimmo- ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

Scappamento variabile a palette. 

n . I diametro massimo • - mm. 

(l amin o . < 

f » mimmo...» 
Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 


7,20 

99,00 

106,20 

71,3 


1354 

1326 

5135 

915 

1382 

460 

386 


450 

650 


1280 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasversale della sala ante¬ 
riore e posteriore con richiamo a 
piani inclinati.mm. 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 36400 

Peso a vuoto.» 32300 

Peso aderente.» 36400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21500 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11000 

Capacità di acqua.» 6500 

» di carbone.» 4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg 4790 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo {F m ) » 8400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » 5200 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (Fn) » 3940 

Rapporto. Fm : Fa . 1,61 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . km,ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) . HP 440 


*) ex groppo 101*200 R.S N. 138 a 142 - 145 - 147 a 165 - 167 ex gruppo 3710*3730 R-M N. 3724 - 3726 a 3728. 











































































































































































ferrovie dello stato LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3 0) TAVOLA 21 

servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

- «*** - 

Gruppo 190 F.S N. 1977 a. 1982 - 1985 a 1987 - 1989 - 1990 - 1992 - 1996 - 1997 *> 



motiva 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 




kg- 

5290 

NUMERO 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

: 


1977 a 82 

1881 

AUSALDO, Sampierdarena 

6 

Caldaia cornane ai gruppi 
190 (Tav. 17. 21) e 215 (Tav. 30, 

» 

7560 

1985 a 87 

1883 

KESSELEB, Esslingen 

3 

32 e 35). 

i » 

5330 

1989-90 

1884 

P1ETRARSA, Kapoli 

2 

Per la caldaia di ricambio 
del gruppo 190 vedi (Tav. 20). 

» 

4080 

1,42 

1992 

1996-97 

» 

» 

» 

1 

2 

Le locomotive 1979, 1987 
hanno la caldaia comune al 
grappo 215 (Tav. 29 e 33). 





14 


HP 

450 







Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • mm. 6952 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m 3 . 3,810 

Volume di vapore.» 2,000 

Pressione massima per om 3 .... kg, 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1620 

Larghezza ( » ).» 1001 

Superficie ( » ). . . (G) . m 3 1,60 

Forno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1560 

Larghezza ( id. ).» 1090 

Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 193 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • . m 3 7,58 

Tubi.» 115,98 

Totale.(S) . » 123,56 

g 

Rapporto -g- . 7-7,2 

Corpo cilindrico 

tv. , . . ( massimo . • • mm. 1330 

Diametro interno . ( . . 

( mimmo ...» 1301 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5152 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro.» 1330 

Scappamento variabile a palette. 

n . ( diametro massimo ■ . mm. 440 

Camino • • . . 

I » m inim o. . . » 400 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1280 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala ante¬ 
riore e posteriore con richiamo a 
piani inclinati.mm. 

Dati generali 
Locomotiva 


20 


Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

37300 

Peso a vuoto. 

. . » 

33400 

Peso aderente . 

. . » 

37300 

Tender 

Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

22700 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

. » 

13200 

Capacità di acqua. 

» 

6500 

» di carbone. 


3000 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 
D = 1250)— : 
massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . (F n ) 

Rapporto Fin : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 


Freno a controvapore. 


*) ex Gruppo 3710-3730 R.M N. 3710 a 3715 - 3718 a 3720 - 3722 - 3723 - 3725 - 3729 - 3730. 



































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0 3 0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 200 F.S N. 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2008 - 2013 - 2014 - 2017 « 2019 - 2020 - 2023 - 2026 - 2027 - 2028 *> 


TAVOLA 22 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • ■ mm. 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 
sul cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per om* .... kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( id. ).» 

8nperfioie ( id. ). (G) • m 1 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • mm. 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).: . » 


Tubi bollitori 


Meccanismo 


6645 


Tipo: liscio 

Numero. 198 

Diametro.. mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre. » 4250 


3,700 

1,800 

9 


1339 

1004 

1,35 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 3 7,40 

Tubi.» 119,18 

Totale.(8) . » 126,58 

_ S 

Rapporto . 93,8 


Corpo cilindrico 


Diametro interno • 


massimo 
minim o. . 


mm. 


Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1380 

1324 

5150 


1425 

1290 

1057 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

8oappamento variabile a palette. 

diametro massimo • mm. 
» minim o...» 


Camino 


945 

1360 

460 

400 


Diametro dei oilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 34800 

Peso a vuoto.» 31000 

Peso aderente.» 34800 

Tender 

Pobo totale in servizio.kg. 21400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... * 10500 

Oapaoità di acqua ........ 6900 

» di carbone.. • » 4000 


Freno a controvapore. 


*) ex Gruppo 315 8.F.M N. 3151 - 3153 - 3155 


3157 - 3158 - 3163 - 3164 - 3167 - 3169 - 3170 - 3173 - 3176 - 3177 - 3178. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 4730 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi ( con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 .(Fa) » 4970 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fu) » 3740 

Rapporto Fm : Fa . 1,46 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = i300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 410 



Addo 




NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

3 

■Z3 

OSSERVAZIONI 


zione 


Mi 






Caldaia comune ai gruppi 

2001, 03, 05 

1865 

KOECLII, Mulhouse 

3 

185 (Tav. 16) e 200 (Tav. 22, 
23 e 24). 





La locomotiva 2023 ha una 

2007, 08 

1861 

» 

2 

caldaia lievemente differente. 

2013,14,17 



3 

Le locomotive 2001, 2003, 

1864 

» 

2005, 2007,2013,2020,2023,2026, 
e 2028 hanno la pressione di re¬ 



2019, 20, 23 

» 

» 

3 

gime ridotta a kg. 7 per om.a 





Le locomot. 2007-2008-2017- 

2026, 27, 28 

1865 

Officine GRAPEISTADEI 

3 

2019-2023-2026-2027 hanno anco 
ra le cabine di tipo anteriore. 





Le locomot. 2001-2003-2005 




14 

hanno il tender che pesa in ser¬ 
vizio tonnellate 19.7 (capacità 
di acqua kg. 6500). 






La tavola rappresenta le lo¬ 





comotive che furono modificate 
nella parte anteriore del telaio 
per l’applicazione della testata 
di ferro (locom. 2014, 2017, 2020, 
2027, 2028), por le altre locomo¬ 
tive alle quali non è stato ap¬ 
portata tale modificazione, la 
distanza fra l’asse della prima 
sala e l’esterno della testata è 
di mm. 150 più lungo (vedi Ta¬ 
vola 23). 



























































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 


Gruppo 200 F.S N. 2033 - 2035 - 2036 - 2037 - 2039 - 2040 *> 


TAVOLA 23 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • 

Volume di aoqua con 10 cm. di altezza 
sul oielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm 1 .... kg. 


. mm. 6645 


3,700 

1,800 

9 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1339 

Larghezza ( id. ).» 1004 

Superficie ( id. ). . - (G) - m* 1,35 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • ■ mm. 1425 

Lunghezza (in alto).» 1290 

Larghezza ( id. ).» 1057 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre. 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola . - - 

Tubi. 

Totale.(S) ■ 

_ S 

Rapporto -q-. 

Corpo cilindrico 


Diametro interno • 


massimo - - - 

minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

„ . I diametro massimo • • 

Camino - - ] 

I » mimm o. 



198 

mm. 

50/45 

» 

4250 

caldi 

m* 

7,40 

» 

119,18 

» 

126,58 


93,8 

mm. 

1380 

» 

1324 

» 

5160 

mm. 

945 

» 

1360 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (cod cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto.» 

Peso aderente.» 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

Capacità di acqua.» 

» di carbone.» 


450 

650 


1330 


34800 

31000 

34800 

22100 

11100 

7000 

4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4730 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 .(Fa) » 4970 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 3740 

Rapporto Fm : Fa. 1,46 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 

(corrispondente a 12'JSgiri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 410 


NUMERO 

Addo 

di 

costro- 

ZÌ0D8 

COSTRUTTORE 

2033 

1875 

SOC. ALSAZIANA, Mulhouse 

2035 a 37 

1879 

» 

2039, 40 

» 

» 


OSSERVAZIONI 


Caldaia cornane ai gruppi 
185 (Tavola 16) e 200 (Tav. 22, 
23 e 24). 

Le locomotive 2033-2035-2037-2039 
hanno temporaneamente ridot¬ 
ta la pressione di regime a 7 
kg. per cm.* 


*) ex Gruppo 315 S.F.M N. 3183 - 3185 - 3186 - 3187 - 3189 - 3190. 



























































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 


Gruppo 200 F.S N. 2041 a 2044 - 2045 a 2047 - 2049 - 2051 a 2056 *> 


TAVOLA 24 



—v- -\/ 

20.9 34,s 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • mm. 

Volume di aoqua con 10 cm. di altezza 
sul oielo. m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm* .... kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Laighezza ( id. ).» 

Superficie ( id. ). . . (G) . m 3 


Porno 

Altezza media sulla graticola- . . . mm. 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).» 


6645 

3,700 

1,800 

9 


1339 

1004 

1,35 

1425 

1290 

1057 


Tubi bollitori 


Tipo: liscio 
Numero . . 


Lunghezza tra le piastre. 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola . . . 

Tubi. 

Totale.(S) • 

Rapporto -|j-. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • \ m f 8 i ® mo 
r mimmo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


Scappamento variabile a palette. 

! n . i diametro massimo 

Oammo • • ] 



198 


50/45 

» 

4250 

caldi 

m 3 

7,40 

» 

119,18 

» 

126,58 


93,8 

mm. 

1380 

» 

1324 

» 

5150 

mm. 

945 

» 

1360 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Oorsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 34800 

Peso a vuoto.» 31000 

Peso aderente.» 34800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 20900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11400 

Capacità di acqua.» 6500 

» di oarbone.» 4000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 4730 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

* • 7 . (F a) » 4970 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (J») » 3740 

Rapporto Fm : Fa . 1,46 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 410 



Addo 




NUMERO 

di 

ccstru- 

COSTRUTTORE 

•1 

OSSERVAZIONI 


ziooe 


<E 


2041 a 44 

1875 

PIETRABSA, Napoli 

4 

Caldaia com. ai gruppi IB5 
(Tav. 16) e 200 (Tav. 22.23 e 24). 

2045 a 47 

1873 

» 

3 

La tavola rappresenta le lo¬ 

2049 



1 

comotive che furono modificate 
nella parte anteriore del telaio 

» 

» 

per l'applicazione della testata 
di ferro (locoin. 2043, 2051, 2052, 
2053, 2056); per le altre locomo¬ 



2051 a 55 


» 

» 

5 

tive alle quali non è stata ap¬ 
portata tale modificazione, la di¬ 


2056 

1882 

» 

1 

stanza fra l'asse della prima sala 
e l’esterno della testata è di 
mm. 150 più lunga (v. Tav. 23). 



i 

14 

Le locom. 2047, 2049, 2051, 
2052, 2053. 2055, 2056 hanno 
la pressione di regime tempora¬ 
neamente ridotta a 7 kg.per cmL 







I tender delle locomotive 





dal 2041 al 2044 pesano in servi¬ 
zio tonnell. 22.1 e portano m.c. 
7 di acqua. 


*) ex Gruppo 315 S.F.M N. 


3191 a 3194 - 3201 a 3203 - 3205 - 3207 a 3212. 
































































































































































TAVOLA 25 


ferrovie DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3 0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 206 F.S N. 2061 - 2062 - 2067 a 2071 - 2074 - 2076 a 2083 - 2085 a 2090 *> 



Calciala 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • . . mm. 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 
sul oielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm J .... kg. 

Gratìcola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( id. ).» 

Superficie ( id. ). . . (G) . m 2 


Forno 

Altezza media sulla graticola. . . mm. 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).» 


Tubi bollitori 


Meccanismo 


7000 

4,340 

1,650 

9 


1654 

1004 

1,64 


12H) 

1600 

1016 


Tipo: liscio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas i 

Forno al disopra della graticola • • • n 

Tubi. 

Totale. ^ . . . (S) • 

Rapporto -|j-. 

Corpo cilindrico 

tv . . , ( massimo • • • d 

Diametro interno • ] 

( minim o. . . . 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

.E 

Diametro. 

Scappamento variabile a pera. 

n . I diametro massimo • • i 

Camino - - ] 

f » mimm o. 


7,08 

109,94 

117,02 

71,4 


1372 

1316 

5165 

985 

1344 

460 

400 


Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto.» 

Peso aderente ... » 


Tender 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

Capacità di acqua.» 

» di carbone.» 

Freno a controvapore. 


450 

650 

1330 


37200 

32700 

37200 

22900 

10900 

8000 

4000 


Caratteristiche delia locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5280 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 


NUMERO 


2061-62 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


PIETRARSA, Napoli 


massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .w* 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 

Rapporto Fin : Fa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a gin 204 per minuto delle ruote 


7280 

5320 

4070 

1,37 


2067 a 71 
2074-76 a 78 
2079 a 84 
2085 a 90 


KESSLER, Esslingeo 


5 
4 

6 
6 


motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) .km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrioi con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) .HP 450 


OSSERVAZIONI 


Caldaia comune ai gruppi 
206 (Tavola 25 e 20), 215 (Ta¬ 
vola 28, 31 e 34). 

Lo locomotive 2076, 2077, 
2079, 2082, 2085, 2088 hnnno la 
caldaia di origine con lievi dif¬ 
ferenze. 

Tender comune al gruppo 
206 (Tav. 25 e 27). 


*) ex Gruppo 330 fi.F.M N. 3301 - 3302 - 3307 a 3311 - 3314 - 3316 a 3330. 

































































































































































TAVOLA 26 


ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 


Gruppo 206 F.S N. 2091 a 2124 



Tubi bollitori 


Meccanismo 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . ■ mm. 7000 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul oielo .m 3 ‘ 4,340 

Volume di vapore.» 1,660 

Preasione massima per om* - kg. 9 

Graticola 


Lnnghesza (in orizzontale) • • 

. . . mm. 

1654 

Larghezza ( » ). . 


1004 

8nperfioie ( * ). 

. (G) • m* 

1,64 

Porno 

Altezza media sulla graticola • 

. . . mm. 

1210 

Lunghezza (in alto) .... 


1600 

larghezza ( id. ) - . . . 


1016 


Tipo: liscio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 50/46 

Lunghezza tra le piastre.» 4260 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Pomo al disopra della graticola • • . 

m* 

7,08 

Tubi. 

» 

109,94 

Totale., • (S) • 

» 

117,02 

Rapporto -|j- . 


71,4 

Corpo cilindrico 



. 1 massimo • • • 

Diametro interno . < 

( mimmo 

mm. 

» 

1372 

1316 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

* 

6165 

damerà a forno e camino 



Lunghezza. 


986 

Diametro. 

Scappamento variabile a pera. 

» 

1344 

n . 1 diametro massimo . • 

f » mimmo • • . 

mm. 

» 

460 

400 


Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al oontatto (oon oer- 

ohioni nuovi).* 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson, 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto. 9 

Peso aderente. 9 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto (oon attrezzi) ...» 

Oapaoità di aoqua. 9 

9 di carbone. 9 

Freno a oontrovapore. 



Caratteristiche della locomotiva 


inno 



460 

Produzione normale di vapore asciutto 

NUMERO 

di 

cosini- 

COSTRUTTORE 

a 

■za 

660 

per ora.kg 5280 


lioos 


g 


Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 





iqqn 

motrioi (coi» cerehioni di 50 mm., 





JLuOU 

D = 1300) — : 

2091 a 102 

1885 

SOC. ALSAZIAIA, Mfllhoou 

12 


massimo in base alla pressione di lavoro ed 






alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7280 

2103 a 08 

Ì886 

PIETHABSA. Napoli 

6 


corrispondente al coefficiente di aderenza 






* • 7 . (Fa) » 5320 

2109 a 16 

» 

SOC. ALSAZIANA, Maibouis 

8 


normale sviluppabile con continuità alla 





37200 

velocità di 30 km-ora . . (Fu) » 4070 

2117 a 22 

» 

ANSALDO, Sampicrdarsaa 

6 

32700 

Rapporto Pm : Fa. 1,37 





37200 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 

2123-24 

1887 

» 

2 


te a giri 204 per minuto delle ruote 






motrici con cerchioni di 50 mm., 




OA 

22900 

D=i300) .km.ora 50 





10900 

Potenza normale in HP effettivi alle 





8000 

ruote motrioi sviluppabile con con¬ 






tinuità alla velocità di 30 km-ora 



! 


4000 

(oorrispondente a 122 giri per minuto 






delle ruote motrici con cerchioni di 






50 mm. D = 1300) . HP 450 






088EB VAZIONI 


Caldai» comune ai gruppi 
206 (Tav. 25-28) e 215 (Tav. 28, 
31 e 34). 

Le locomotive 2098, 2099- 
2100, 2108, 2109, 2113, 2117, 
2119 hanno le caldaie di ori¬ 
gine con lievi differenze. 

Tender comune al gruppi 
206 (Tav. 2C) e 530 (Tav. 81) 


*) ex Gruppo 330 8.F.M N. 3331 a 3364. 










































































































































































TAVOLA 27 


ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione-a 2 cilindri esterni 

-«M-4*- 


Gruppo 206 F.S N. 2066 - 2075 - 2084 *> 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . mm. 6952 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

ani oielo . . . .m 3 8,775 

Volume di vapore.» 1,870 

Pressione massima per cm 1 .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1620 

Larghezza ( id. ).» 1001 


Superficie ( id. ). . . (6) • m s 1,60 

Porno 

Altezza media sulla graticola. . . . mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1560 

Larghezza ( id. ).» 1090 


Tubi bollitori 


Tipo: liscio 

Numero. 193 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . • m s 7,58 

Tubi.» 115,98 

Totale.(S) . » 123,56 

g 

Rapporto -Q-. 77,2 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! ma8sim0 ' mm ' 1330 

( minimo- ...» 1302 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5152 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro.» 1330 

Scappamento variabile a pera, 
damino \ diametro massimo . • mm. 440 

) » minim o. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

CorBa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio • 

Peso a vuoto .... 

Peso aderente .... 


Tender 


Peso totale in servizio . . . . 


22900 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

10900 

Capacità di acqua. 


8000 

» di carbone. 


4000 


Freno a controvapore. 


. . . kg. 36500 

. . . » 32500 

. . . » 36500 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5290 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

maatiimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

. (Fa) » 5620 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 4080 

Rapporto Fin:Fa . 1,29 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 304 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 123 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 450 


NUMERO 

Addo 

di 

costrn- 

ZÌ0DB 

COSTRUTTORE 

3 

OSSERVAZIONI 

2066-75 

1882 

PIETRARSA, Napoli 

2 

Caldaia comune ai gruppi 





206 (Tavola 27).215 (Tav. 29-33). 

2084 

1884 

KESSELER, Essliogen 

1 

— 





Tender comune al gruppo 





206 (Tav. 25 e 27). 

* 



3 



*) ex Gruppo 330 S.F.M N. 3306 - 3315 - 3324. 










































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


a vapore saturo e 


semplice espansione-a 2 


cilindri 


esterni 


TAVOLA 28 


Gruppo 215 


F.S N. 2151 - 2153 - 2158 a 2160 - 2163 - 2168 - 2170 - 2171 - 2174 


2220 - 2224 - 2229 - 2243 - 2252 - 2286 - 2301 - 2306 *> 



Calciala 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • . mm. 7000 

Volume di acqua con 10 cm, di altezza 

sul oielo. m 3 4,340 

Volume di vapore.» 1,650 

Pressione massima per cm 2 .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1654 

Larghezza ( id. ).» 1004 

Superficie ( id. ). . . (Q) . m s 1,64 

Porno 

Altezza media sulla graticola- . . . mm. 1210 
Lunghezza (in alto) . ...» 1600 

Larghezza ( id. ).» 1Q16 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.* 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 2 7,08 

Tubi.» 109,94 

Totale.(S) . » 117,02 

g 

Rapporto 71,4 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j maS8Ìm0 ' ' ' mm ' 1372 

( minimo- ...» 1316 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5165 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm . 985 

Diametro.» 1344 

Scappamento variabile a palette. 

Damino j < ^ ametro n 188 ^ 100 • • mm. 460 

I » minimo- . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema'Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 39400 

Peso a vuoto.» 34900 

Peso aderente.» 39400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21400 

Peso a vuoto (con attrazzi) .... » 11400 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300)— : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 

Rapporto Fui : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km ,r 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) ..... HP 


Iva 

5280 

NUMERO 

Addo 

di 

coltra- 

COSTRUTTORE 

1 

OSSERVAZIONI 


2151-53 

1864 

KOECBLIN. Mulhouse 

2 

Caldaia comune ai groppi 






206 (Tav. 25 e 26) 215 Tav. 28, 


2158 a 60 

1866 

» 

3 

31 0 34), e di ricambio per l’in¬ 

7280 

2163-68 

» 

» 

2 

tero groppo 215 

5600 

2170-71-74 

» 

» 

3 

Tender cornane alle loco¬ 






motive del groppo 215 (Tavola 

4070 

2220-24-29 

1868 

COCKERILL. Ssraing 

3 

28-29 e 30). 

1,30 

2243 

1871 

» 

1 






Hanno il tender col freno 


2252 

1872 

» 

1 

compensato (ved. Tav. 30). le 






locomotive 2220- 2224 - 2229 - 2243 


2286 

1873 

PAREKT SCHAKEH, Parigi 

1 

2252 - 2286-2306 

•a 60 

2301-06 

» 

COCKERILL, Seraicg 

2 





i 

18 


450 







Gruppo 390 R.A N. 3901 - 3903 - 3908 a 3910 - 3913 - 3918 - 3920 - 3921 - 3924 ex Gruppo 3201 » 3600 R.M N. 3240 - 3244 - 3249 - 3263 - 3272 - 3307 - 3323 - 3329. 
















































































































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


F.S N. 2156 - 2214 - 2218 - 2231 - 2238 - 2240 - 2242 - 2245 - 2255 - 2261 a 2264 
2275 - 2280 - 2291 a 2293 - 2296 - 2298 - 2299 - 2309 - 2313 *> 



FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 

Gruppo 215 


TAVOLA 29 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 6952 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cièlo.m 3 3,775 

Volume di vapore.» 1,870 

Pressione massima per cm 2 .... kg. 9 

Graticola 

(in orizzontale).mm. 1620 

( » ).» 1001 

Superficie ( » ). . . (G) . m* 1,60 

. Porno 

Aitozza media sulla gratìcola .... mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1560 

< id - ).» 1090 


*) ex Grappo 390 R.A N. 3906 ex Gruppo 3201 - 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 193 

Diametro. mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . • . m* 7,58 

Tubi. 115,98 

Totale.(S) . » 123,56 

g 

Rapporto 77,2 

Gorpo cilindrico 

Diametro interno . I m ? 8sim0 mm ' }»» 

( mimmo ...» 1302 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5152 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza .mm. 960 

Diametro.» 1330 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ) diametro massimo • . mm. 440 

/ » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 39000 

Peso a vuoto.» 35000 

Peso aderente.». 39000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11400 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

. (Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . (Fn) » 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D=i300) . .km.ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocitò di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 


/a 

5290 

NUMERO 

Addo 

di 

costro- 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 


2156 

1864 

KOECHLIM, Mulhouse 

1 

Caldaia comune al gruppo 215 
(Tavola 29 e 33) ed al gruppo 


2214-18-31 

1868 

COCKERILL, Seraing 

3 

206 (Tav. 27). 

7280 

2238-40-42 

1871 

» 

3 

Por le caldaie di ricambio 

5640 

2245-55 

1872 

» 

2 

debiliterò gruppo 215 (ved. grup¬ 
po 206 (Tav. 25 e 26) 0 215 

4080 

2261 a 64 

» 

SCRNE1DER, Parigi 

4 

(Tav. 28- 31-34). 

1,29 

2275 

» 

ROECRLIN, Mulhouse 

1 

Tender comune al gruppo 


2280 

1873 

» 

1 

215 (Tav. 28-29 30). 


2291 

» 

PAREFT SCHAKEli, Parigi 

1 

Hanno il tender con freno 

1 50 

2292-93-96 

2298-99 

» 

COCKERILL, Seraing 

3 

compensato (vedasi Tav.30) le 
locomotive 2214-2218-2231-2238- 


» 

» 

2 

2240 • 2242 • 2245 - 2255-2261-2262- 

450 

2309-13 

» 

* 1 

1 

2 

23 

2264 - 2291.2292 - 2296-2298-2309- 
2313. 

Il 


3600 R.M N. 3234 - 3238 - 3251 - 3258 - 3260 - 3262 - 3265 - 3275 - 3281 a 3284 - 3296 - 3301 - 3312 a 3315 - 3318 - 3320 - 3321 - 3332 - 3336. 































































































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


a vapore saturo e 


semplice espansione-a 2 cilindri 


esterni 


Gruppo 215 F.S N. 2166 - 2172 - 2213 - 2223 - 2228 - 2234 - 2235 - 2239 - 2244 - 2246 - 2247 - 2253 - 2254 - 2256 - 2257 - 2259 - 2265 - 2266 - 
2272 - 2273 - 2276 - 2278 - 2279 - 2282 - 2285 - 2287 - 2288 - 2290 - 2295 - 2297 - 2300 - 2302 - 2303 - 2307 - 2308 - 2310 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • . . mm, 6952 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

ani cielo. m 3 3,810 

Volume di vapore.» 2,000 

Pressione massima per cm* . ... kg. 9 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). . 

. . . mm. 

1620 

Larghezza ( id. ). 

. . » 

1001 

Superficie ( id. ). . 

• (Q) . di’ 

1,60 

Porno 

Altezza media sulla graticola. 

. . . mm. 

1310 

Lunghezza (in alto) .... 


1660 

Larghezza ( id. ) . . . . 


1090 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre • • . 


193 

mm. 60/45 
* 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola . . . 

Tubi. 

Totale.(8) . 

g 

Rapporto -q-. 

Corpo cilindrico 

massimo 
minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 


caldi 

m> 7,58 
» 115,98 
» 123,56 

77,2 


Diametro interno 


Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

diametro massimo 
» minim o. 


Camino 


mm. 1330 
» 1301 

* 5152 

mm. 960 
» 1330 

mm. 440 
» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 39400 

Peso a vuoto.» 35350 

Peso aderente .... .... » 39400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... * 11600 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5290 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5630 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km ora . . . (F n ) » 4080 

Rapporto Fm : Fa. 1,29 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) ..... HP 450 


^ Qoo? n,pp ° 390 R A N * 3916 ' 3922 ex Gru PP° 3201 • 3300 R.M N. 3233 - 3243 - 3248 - 3254 
3322 3325 - 3326 - 3330 - 3331 - 3333 - 3334. 


NUMERO 


2166-72 

2213-23-28 

2234-35-39-44 

2246-47-53-64-56 

2257-59-65-66-68 

2269-70-72 

2273 

2276-78-79-82 

2285-87-88-90 

2295-97-2300 

2302-03-07-08 

2310-11 


iooo 


costru¬ 

zione 


1886 

1868 

1871 

1872 


COSTRUTTORE 


KOECHLIM, Mulhouse 
COCKERILL, Seraiog 


SCflVEIDEB, Parigi 
PAREMT SCHAKEI, Parigi 
KOECHLII, Mulhouse 

» 

PAREMT SCHAKEI, Parigi 
COCKERILL, Seraiog 

* ! 


40 


3255 - 3259 - 3264 - 3266 - 3267 - 3273 - 3274 - 3276 - 3277 - 3279 - 3285 - 3286 - 3288 a 3290 - 3292 - 3294 - 3297 - 3299 - 3300 - 3303 - 3306 - 3308 


TAVOLA 30 


2268 a 2270 - 
2311 *> 


OS8ER VAZIONI 


Caldaia cornane al grappo 215 
(Tavola 30-32-35); ed al grap¬ 
po 190 (Tavola 17 e 21). 

Per le caldaie di ricambio 
dell'intero grappo 215 ved. 
grappo 206 (Tav. 25 e 26) e 
215 (Tav. 28-31-34). 

Le locomotive 2166, 2172 e 
2307 hanno la caldaia origina¬ 
ria con lievi differente. 

Tender comune al grappo 
215 (Tav. 28, 20 e 30). 

Non hanno il freno compen¬ 
sato al tender (ved. Tav. 28-29) 
le locomotive 2166-2172-2223- 
2228-2235-2244-2268-2270-2295. 


3309 - >311 - 3317 - 3319 








































































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 31 


Gruppo 215 F.S N. 2175 - 2181 - 2186 - 2189 - 2190 - 2192 - 2196 - 2202 - 2205 - 2206 - 2208 - 2209*> 



Caldaia 
Dati sanerai! 

Lunghezza totale della caldaia • mm. 7000 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul oielo • . . .m 3 4,340 

Volume di vapore.» 1,650 

Pressione massima per cm' .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( * ).» 

< » ). • . (G) . m* 


Porno 

Altezza media sulla graticola • 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ) . . . . 


mm. 


1654 

1004 

1,64 

1210 

1600 

1016 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 183 

Diametro. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,08 

Tubi.» 109,94 

Totale.(S) . » 117,02 

o 

Rapporto 71,4 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j ma88Ìmo * * ' mm * 1372 
I mimmo ...» 1316 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5165 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mmi 985 

Diametro.» 1344 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . > d “ mefao massimo . . mm. 460 

I • minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


mm. 450 
» 650 


1330 


Peso totale in servizio .... 


39200 

Peso a vuoto. 


35100 

Peso aderente. 


39200 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


20600 

Peso a vuoto (con attrezzi) ■ • 

» 

10600 

Capacità di acqua. 

» 

7000 

» di carbone. 


3000 


*) ex Gruppo 390 R.A N. 3925 ex Gruppo 3201 - 


Freno a controvapore. 

3600 R.M N. 3203 - 3208 - 3211 - 3212 - 3214 - 3218 - 3224 - 3227 - 3228 ex Gruppo 390 R.A 3929 - 3930. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5290 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » 5600 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . • CF») » 4080 

Rapporto Fm : Fa . 1,30 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potonza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . gp 450 



Addo 




NUMERO 

di 

coitru- 

COSTRUTTORE 

3 

OSSERVAZIONI 


ZÌ0DS 


J. 


2175 

1868 

KOECBLIM, Mulhouse 

1 

Le locomotive 2175-2181- 





2102-2206-2208-2208 hanno la cal¬ 

2181 

1865 

SCHNEIDEH, Parigi 

1 

daia di ricambio ved. grappo 

208 (Tav. 25 e 26) e 215 (Tav. 

2186-89-90-92 




28-31-34). Le altre locomotive 

1867 

* 

4 

hanno la caldaia del grappo 

215 (Tav. 29-33) comune al grup¬ 

2196 

1868 

K0ECHL1N, Mulhouse 

1 

po 206 (Tav. 27). 

2202-05-06 

» 

SCHNE1DER, Parigi 

3 

Tender comune alle locomo¬ 





tive del gruppo 215 (Tav. 31-32). 

2208-09 

» 

KOECHLIK, Mulhouse 

2 


j 


i 

1 

l 

12 ! 

i 

1 


































































































































































FERROVIE dello stato 

Servizio dello Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 215 F.S N. 2187 - 2199 - 2201 - 2207 *> 


TAVOLA 32 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • . mm. 6952 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo . . . .m 3 3,810 

Volume di vapore.» 2,000 

Pressione massima per cm 3 .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1620 

Larghezza ( id. ).» 1001 

Superficie ( id. ). . . (G) . m 3 1,60 

Porno 

Altezza media sulla graticola- . . . mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1560 

Larghezza ( id. ).* 1090 


Tubi bollitori 

Tipo: limito 

Numero. 

Diametro.mm. 60/45 

Lunghezza tra le piastre • • . 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . 

Tubi.. 

Totale.(S) 

Rapporto . 


Diametro interno 


Corpo cilindrico 

mas sim o 

minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a forno e camino 


Diametro .. 

Scappamento variabile a palette. 
Camino 4 diametro massimo 

) » minim o. 



193 

mm. 

60/45 

» 

4250 

caldi 

m 1 

7,58 

» 

115,98 

» 

123,56 


77,2 

mm. 

1330 

» 

1301 

» 

5152 


960 

» 

1330 

mm. 

440 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 

. • kg. 

39400 

Peso a vuoto. 


35300 

Peso aderente. 


39400 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


20600 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

10600 

Capacità di acqua. 


7000 

» di carbone. 


3000 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5290 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) *> 5630 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F„) » 4080 

Rapporto Fin : F«. 1,29 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 450 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

ziooe 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

2187 

1867 

SCHNEIDER, Parigi 

1 

Caldaia del gruppo 215 (Ta¬ 





vola 30-32-35) comune al grup¬ 

2199 

1868 

» 

1 

po 190 (Tavola 17 e 21). 





Per le caldaie di ricambio 

2201-07 

» 

» 

2 

ved. gruppo 206 (Tav. 25-26) e 





215 (Tav. 28-31-34). 


| 


4 

Tender comune alle locomo¬ 





tive del gruppo 215 (Tavola 31 


j 

i 

i 

i 

I 

j 

e 32). 


*) ex Groppo 3201 - 3600 R.M N. 3209 - 3221 - 3223 - 3229. 







































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 215 F.S N. 2316 a 2318-2329-2332-2340-2396-2397-2410-2413-2421-2423-2425 a 2427-2436-2438-2444-2448 a 2450-2453- 
2454-2469-2474-2476-2481-2483-2490-2494-2495-2506-2507-2510-2512-2513-2525-2531-2532. *> 


TAVOLA 33 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • mm, 6952 

Volume di acqua con 10 cui. di altezza 

sul cielo.m 3 3,775 

Volume di vapore.» 1,872 

Pressione massima per cm* .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1620 

Larghezza ( » ).» 1001 

Superficie ( » ). . . (G) . m 3 1,60 

Forno 

Altezza media sulla graticola .... mm. 1310 

Lunghezza (in alto).» 1559 

Larghezza ( id. ).» 1090 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. 193 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col ga9 caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m s 7,58 

Tubi.» 115,98 

Totale.(S) . » 123,56 

g 

Rapporto -g- 77,2 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j “ 0 ' ' ' mm ' **30 

( mimmo ...» 1302 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5152 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro.» 1330 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ' diametro massimo . . mm. 440 

( » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). » 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 40200 

Peso a vuoto.» 36100 

Peso aderente.» 40200 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 24800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13600 

Oapaoità di acqua.» 8200 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore. 

La locomotiva 2329 ha pure quello ad 
aria compressa automatico .agente sulle 
sole ruote del tender. 


Caratteristiche della 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora . 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 — 

D = 1300) — ; 
massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . (J? n ) 

Rapporto Fm : Fa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D= 1300) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . 


motiva 

) 

NUMERO 

Anno 

di 

costru- 

ZÌ0DB 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 


2316 a 18 

1877 

SI6L. WIENER, leusUdt 

3 



2329-32 

1878 

» 

2 

Caldaia del gruppo 215 (Ta¬ 
vole 29-33) comune al gruppo 

f 

2340 

1880 

ANSALDO, Sampierdareua 

1 

206 (Tav. 27). 

i » 7280 

2396 

1881 

P1ETRABSA, Napoli 

1 

— 

! 

2397 

» 

ANSALDO, Sampierdarena 

1 

Per le caldaie di ricambio 

i » 5750 

2410-13-21 

1883 

PIETRARSA, Napoli 

3 

vedi gruppo 206 (Tav. 25 e 26) 
e 215 (Tav. 28-31-34). 


2423-25 a 27 

1885 

» 

4 

_ 

» 4080 

2436-38 

1886 

» 

2 

Tender comune al gruppo 

1,27 

2444 

» 

*HAFPEI, Monaco 

1 

215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tav.36) 


2448 a 50-53-54 

» 

RENSCREL, Calseli 

5 

e 510 (Tav. 76-77-78). 


2469-74-76 

1887 

» 

3 



2481-83-90 

1888 

» 

3 


km.ora 50 

2494-95 

» 

» 

2 


1 

2506-07-10 

1889 

ANSALDO, Sampierdareua 

3 



2512-13 

» 

» 

2 



2525 

1890 

BREDA. Milano 

1 



2531-32 

1891 

ANSALDO. Sampierdarena 

2 


HP 450 




39 



(* *-•* gruppo 3201-3600 R.M N. 3339 a 3341-3352-3355-3363-3371-3372-3386-3388-3396-3398-3400 a 
34ol-? 156-3458-3405 ’469-3470-3481-5482-3485-3487-3488-3500-3506-3507. 


3402-3411-3413-3419-3423 a 3425-3428-3429-3444-3449- 



























































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 

Gruppo 215 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


F.S N. 2319 a 2321-2325-2342-2345-2347-2348-2850-2352-2353-2355 a 2357-2359 a 2361- 2363 a 2366-2368-2370-2372 a 2374 
2376 a 2378-2380-2381-2383 a 2386-2390-2391-2401-2403-2405-2412-2419-2422-2432-2434-2441-2463-2467-2471-2475 
2477-2480-2488-2493-2500 a 2502-2508-2515-2517 a 2519-2521-2527-2528-2533-2539-2541.*) 



TAVOLA 34 




Tubi bollitori 


Meccanismo 


Caratteristiche della locomotiva 


Caldaia 
Dati deaerali 

Lunghezza totale della caldaia • min. 7000 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.• . . . . m 3 4,340 

Volume di vapore.» 1,650 

Pressione massima per om s .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1654 

Larghezza ( id. ).» 1004 

Superficie ( id. ). . . (G) • m s 1,64 

Porno 

Altezza media sulla graticola. . . . mm. 1210 

Lunghezza (in alto) ......... 1600 

Larghezza ( id. ).» 1016 


Tipo; liscio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 60/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 1 7,08 

Tubi.» 109,94 

Totale.(S) . » 117,02 

g 

Rapporto -q- . 71,4 


Corpo cilindrico 


Diametro interno • 


massimo ■ 
minimo. . 


mm. 

» 


Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1372 

1316 

5165 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

Scappamento variabile a palette. 

n \ diametro massimo ■ ■ mm. 

Camino . . < 


985 

1344 

460 

400 


Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 40600 

Peso a vuoto.» 36000 

Peso aderente.» 40600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 24800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13600 

Capacità di acqua.» 8200 

» di carbone.* 3000 


Freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 5280 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7280 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » 5800 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4070 

Rapporto Fm : Fa. 1,25 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di SO mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1300) . HP 450 


*)ex Gruppo 


3201-3600 R.M N. 3342 a 3344-3348-3366 ex Gruppo 390 R.A N. 3933-3935-3936-3938-3940-3941-3943 a 3945-3947 a 3949-3951 a 3954-3956-3958-3960 a 3962-3964 a 3966-3968-3969-3971 a 3974- 
3978-3979 ex Gruppo 3201-3600 R.M N. -3376-3378-3380-3387-3394-3397-3407-3409-3416-3438-3442-3446-3450-3452-3455-3463-3468-3475 a 3477 3483-3490-3492 a 3494-3496-3502-3503-3508-3514-3516. 


NUMERO 


2319 a 21 

2325 

2342 

2345-47-48-50 

2352-53-55-56 

2357-59 a 61 

2363 a 66 

2368-70-72 a 74 

2376-77-78 

2380-81 

2383-84 

2385-86-90-91 

2401 

2403-05 

2412-19 

2422-32-34 

2441 

2463-67 

2471-75-77 

2480-88-93 

2500-01-02-08-15 

2517-18-19-21 

2527-28-33-39-41 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

P 

0S8ER VAZIO NI 

1877 

SIGL. WIENER, Nenstadt 

3 

Caldaia cornane al grappo 

1878 

» 

1 

206 (Tav. 25 e 26) e di ricam¬ 

1881 

ANSALDO, Sampierdarana 

1 

bio per 1’ÌDtero grappo 215 (ved. 
Tav. 28-31-34). 

1880 

RENSCHEL, Cassai 

4 

— 

1881 

» 

4 

Tender cornane al groppo 

1882 

» 

4 

215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tav. 36) 

» 

» 

4 

e 510 (Tav. 76-77-78). 

» 

» 

5 


» 

» 

3 


1883 

» 

2 


» 

» 

2 


1884 

» 

4 


1883 

SOC. TDLCAN, Newton 

1 


» 

SOC. ANNOTERESE, Linden 

1 


» 

P1ETRARSA, Napoli 

2 


1885 

» 

3 


1886 

» 

1 


1888 

» 

2 


1887 

HENSCHEL, Casse! 

3 


1888 

» 

3 


1889 

ANSALDO, Sampierdarana 

5 


1890 

BREDA, Milano 

7 


1891 

ANSALDO, Sampierdarana 

5 




70 

















































































































































ferrovie dello stato 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


TAVOLA 35 


Servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 oilindri esterni 

-- -«Kf- 

Gruppo 215 F.S N. 2314-2322 a 2324-2326 a 2328-2331-2333-2334-2336-2338-2341-2343-2346-2349-2351-2354-2358-2362-2367-2369-2371-2375-2382-2387 a 2389-2392 a 2395- 
2398 a 2400-2402-2404-2406 a 2409-2411-2414 a 2418-2420-2424-2428 a 2431-2433-2435-2437-2439 a 2441-2443-2445 a 2447-2451-2452-2455 a 2462-2464 a • 
2466-2468-2470-2472-2473-2478-2479-2482-2484 a 2487-2489-2491- 2492-2496 a 2499-2503 a 2505-2509-2511-2514-2516-2520-2522 a 2524-2526-2529-2530- 
2534 a 2538-2540-2542 a 2544. *> 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della oaldaia • • mm. 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 
sul cielo. m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm* .... kg, 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). . 
Larghezza ( id. ). . 

Superficie ( id, ). , 


(G) • m 1 


Porno 

Altezza media sulla graticola. 
Lunghezza (in alto) . . 
Larghezza ( id. ) . . 


6952 

3,810 

2,000 

9. 


162Q 

1001 

1,60 


1310 

1560 

1090 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. 193 

Diametro. mm . 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,58 

Tabi.» 115,98 

Totale. (S) . » 123,56 

Rapporto 77,2 

Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo . . . mm. 1330 

minimo. ...» 1301 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5152 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro.» 1300 

Scappamento variabile a palette. 

Camino \ diametro massimo • . mm. 


} 


440 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.j 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


450 

650 


1330 


Peso totale in servizio .... 


40200 

Peso a vuoto. 


36100 

Peso aderente ....... 


40200 

Tender 

Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

24800 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

. . » 

13600 

Capacità di acqua. 


8200 

» di carbone. 


3000 


Freno ad aria compressa automatico alle sole locomo¬ 
tive 2326-1327-2328, agente sul solo tender. 
Apparecchio per il riscaldamento a vapore. 

Freno a controvapore. 

La locomotiva 2447 non ha freni. 


3201-3600 B.M N. 3337-3345 a 3347-3349 a 3351-3354-3356-3357-3359-3361-3365 ex Gruppo 390 R.A N. 
201-3600 R.M N. 33G7 a 3370-3373 a 3375-3377-3379-3381 a 3384-3386-3389 
34 4 * 8448-84 53-3454-3457-3459 a 3462-3464-3466-3467-3471 a 3474-3478 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(F fl ) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . (F n ) » 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km,ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 gin per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. I) = 1300) ..... HP 450 


5290 

7280 

5740 

4080 

1,27 

50 


3931-3934-3937-3939-3942-3946-3950-3955-3957-3959-3963-3970-3975 a 3977 ex Gruppo 
a 3393-3395-3399-3403 a 3406-3408-3410-3412-3414-3415-3417-3418-3420 a 3422-3426-3427-3430 a 3437-3439 a 3441-3443-3445- 
a 3480-3484-3486-3489-3491-3495-3497 a 3499-3501-3504-3505-3509 a 3513-3515-3517 a 3519. 


NUMERO 

Anno' 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

2314 

1877 

SIGL. WIENER, Meustadt 

1 

Caldaia cornane ai grappi 

2322 a 24-26 a 28-31-33 

1878 

» 

8 

215 (Tav. 30-32-35) e 190 (Ta 

2334-36-30 

1880 

PIETRARSA, Napoli 

3 

vola 17, 21). 

2341 

» 

ANSALDO, Sampierdarena 

1 


2343-46-49 

» 

BENSCHEL, Cassel 

3 

Per la caldaia di ricambio 

2351-54 

1881 

» 

2 

vedasi gruppo 206 (Tav. 25, 26) 

2358-62-67-69-71-75 

1882 

» 

6 

e 215 (Tav. 28-31-34). 

2382 

1883 

» 

1 

Le locomotive 2343, 2346, 

2387-88-89 

1884 

» 

3 

2349, 2351, 2354, 2358, 2362, 

2392 a 95 

1881 

PIETRARSA, Napoli 

4 

2367, 2369, 2371, 2375, 2382, 

2398 

» 

ANSALDO, Sampierdarena 

1 

2387 a 2389, 2445, 2534 hauno 

2399 a 400-02 

1883 

SOC. VDLCAN, Newton 

3 

la caldaia di tipo originario con 

2404-06 

» 

SOC. ANNOTERESE, Linden 

2 

lievi differenze. 

2407 a 09-11-14 a 18-20 

» 

PIETRARSA, Napoli 

10 


2424-28 a 31-33-35 

1885 

» 

7 

Tender cornane al groppo 

2437-39 a 41 

1886 

» 

4 

215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tav. 36) 

2443-45-46 

» 

HATFEI, Monaco 

*3 

e 510 (Tav. 76-77-78). 

2447-51-52-55-56 

» 

BENSCHEL, Cassel 

5 


2457-58 

1887 

PIETRARSA, Napoli 

2 


2459 a 62-64 a 66-68 

1888 

» i 

8 


2470-72-73-78 

1887 

HENSCREL, Cassel 

4 


2479-82-84 a 87-89-91-92 

1888 

» ! 

9 


2496 a 99 

» 

» 

4 


2503 a 05-09-11-14-16 

1889 

ANSALDO, Sampierdarena 1 

7 


2520-22-23-24-26 

1890 

BREDA, Milano 

5 


2529-30-34 a 38-40-42 a 44 

1 

1891 

ANSALDO, Sampierdarena 

11 

117 



























































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 255 F.S N. 2551 a 2556. *> 


TAVOLA 36 



Calciala 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 
3ul cielo. 

Volume di vapore. 

Pressione massima per cm ! .... 


mm. 


m 


3 


kg- 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mn 

Larghezza ( * ).» 

Superficie ( » ). . . (G) . m 2 

Porno 

Altezza media sulla graticola. . . . mrr 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).» 


Tubi bollitori 


Meccanismo 


Caratteristiche della locomotiva 


6950 

3.800 

1.800 
12 


1620 

1004 

1,63 


1300 

1560 

*1085 


Tipo: liscio 

Numero. 192 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre ...... 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • . m* 8,00 

Tubi.» 115,38 

Totale.(S) • » 123,38 

Rapporto . 75,7 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo 

minimo 


• mm. 
» 


Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1330 

1302 

5150 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

Scappamento fisso. 


Camino 


diametro massimo 
minimo • 


960 

1330 

465 

370 


i A P • 

Diametro dei cilindri . j ]j p' 

mm. 460 
» 650 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 


cilindri B. P. 

» 1,996 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 

» 650 

ehioni nuovi). 

» 1330 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 40600 

Peso a vuoto.» 36600 

Peso aderente .......... 40600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 24800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13600 

Oapaoità di acqua.» 8200 

» di carbone.» 3000 


Freno ad aria compressa automatico che funziona 
sul solo tender. 

Freno a controvapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5370 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7580 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5800 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Z») » 4470 

Rapporto Fm : Fa. 1,30 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D = 1300) . HP gQO 


NUMERO 

Addo 

di 

costrn- 

COSTRUTTORE 

! 

s 

OSSERVAZIONI 


zione 


«E 


2551-52 

1890 

HEMSCHEL, Cassali 

2 

Caldaia comune ai gruppi 
255 (Tav. 36) e895 (Tav. 163 164). 

2553 

1873 

COCKEBILL, Seraing 

1 

Tender comune ai gruppi 

2554 

1880 

ANSALDO, Sampierdarsoa 

1 

255 (Tav. 36), 215 (Tav. 33-34-35) 
e 510 (Tav. 76-77-78). 

2555 

1872 

PARENT SCHAKEN, Parigi 

1 


2556 

1873 

COCKERILL, Seraing 

1 


i 



6 

i 

i 


*) -1 Gruppo 376,-3766 R.M N. 3161 a 3766. 

















































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 37 


Gruppo 260 F.S N. 2601 a 2624. *> 



1 

: 

.600 

1225 






Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 
ani cielo. . 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per om 1 . kg 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). . 
Larghezza ( id. ). . 

Superficie ( id. y 


Porno 

Altezza media sulla graticola. 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ) . 


(G) 


min. 7061 

4,600 
2,140 
12 


1642 

1000 

1,60 

1390 

1662 

1100 


*’ “ Gn,,, ' >0 3551.3600 N. 3551 a 3574. 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. jgg 

Diametro . 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 8,70 

l uh \ .» 118,20 

Totale .(S) . » 126,90 

Rapporto ~ 794 

Corpo cilindrico 

Diametro interno - j m “ 8Ìmo ■ • • mm. 1400 
f mimmo- ...» 1370 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5199 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm . 819 

Diametro.» 1400 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . \ diametro massimo . . mm. 460 

I » minimo. . . » 350 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan. 

Dati generali 
Locomotiva 


430 

630 

1330 


Peso totale in servizio .... 


41800 

Peso a vuoto. 


37200 

Peso aderente. 


41800 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


32200 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . 

. . » 

14200 

Capacità di acqua • . . 

» 

11000 

» di carbone . 

» 

7000 


Freno ad aria compressa automatico che funziona sul 
solo tender. 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

P erora -.kg. 5340 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1300) — • 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) > 5970 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4080 

Rapporto Fm : Fa. ^44 

Velocita massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm 

„ »=*3oo) .: km . ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per nìinuto 
delle ì'uote motrioi con cerchioni di 
50 mm. I) = 1300) . . . . HP 450 


NUMERO 


2601 a 24 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


BREDA, Milano 


24 


OSSER VAZIONI 











































































































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 

a vapore saturo e 


3 SALE ACCOPPIATE 

semplice espansione - a 2 cilindri 


(0-3-0) 

esterni 


Gruppo 265 F.S N. 2651-2652-2655 a 2657-2659 a 2668-2670 a 2674-2676-2678 a 2680. *> 



24,5 35 


TAVOLA 38 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • mm, 6545 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

ani oielo. m 3 3,600 

Volume di vapore.» 1,800 

Pressione massima per cm* .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1370 

Larghezza ( id. ).» 1037 

Superficie ( id. ). . . (G) . m s 1,40 


Porno 

Altezza media sulla graticola- 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ) . . . . 


1260 

1320 

1090 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 180 

Diametro.mm, 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,60 

Tubi.» 108,35 

Totale.(S) . » 116,85 

g 

Rapporto -q-. 82,8 

Corpo cilindrico 

tv . . , ( massimo . . . mm. 1284 

Diametro interno . < . . 

( mimmo- ...» 1266 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4995 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 806 

Diametro.» 1634 

Scappamento variabile a palette. 

Camino j < ^ ametro n 1 * 88 * 1110 • • mm. 440 

| * minim o. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri . mm . 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


457 

610 

1383 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg, 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1353) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 • ^ . (F a ) » 

normale sviluppabile con continuità alla 


4730 

6770 

5000 


Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

35000 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) 

» 

3640 

Peso a vuoto. 


31200 

Rapporto Fin:Fa. 


1,35 

Peso aderente. 


36000 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 





te a giri 215 per minuto delle ruote 



Tender 



motrici con cerchioni di 50 mm.. 



Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

24500 

D = 1353) . 

km.ora 55 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

13000 

Potenza normale in HP effettivi alle 



Capacità di acqua. 


7500 

ruote motrioi sviluppabile con con¬ 



» di oarbone ...“.. 


4000 

tinuità alla velocità di 30 km-ora 




delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1353) . ÌTP 


400 


NUMERO 


2651-2652 
2665 a 2657 
2659 a 2660 
2661 a 2668 

2670 

2671 a 2674 
2676 

2678 a 2680 


Addo 


costru¬ 

zione 


1877 

1878 

1879 


COSTRUTTORE 


SHARP STEWART,Manchester 


PIETRARSA, Napoli 


24 


OSSERVAZIONI 


La Tav. 38 rappresenta le 
locomotive dal 2673 a 2676 con 
la cabina ampliata, le altre lo¬ 
comotive hanno quella di tipo 
originario. 

Tender comune ai gruppi 
183 (Tav. 15) e 265 (Tav. 38). 


*) ex Gruppo 3731-3760 R M. 


N. 3731-3732-3735 a 3737-3739 a 3748-3750 a 3754-3756-3768 a 3760. 


























































































































































































ferrov ie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 268 F S N. 2638 a 2686-2688 a 2690. 


TAVOLA 39 





Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia 


mm. 6720 


Volume di acqua con 10 om. di altezza 
sul cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm 3 


kg. 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). . 
Larghezza ( » ). . 

Superficie ( » ) 

Porno 

Altezza media sulla graticola. 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ) . . 


(G) • m 3 


3,800 

1,650 


1239 

1004 

1,23 

1450 

1170 

1046 


Tipo: liscio 
Numero • • 


Tubi bollitori 


Lunghezza tra le piastre • • . . . 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gai 

Forno al disopra della graticola • • . 

Tubi. 

Totale.(S) . 

a 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

massimo 

minimo . . 
Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


Diametro interno 


Diametro 
Scappamento variabile a palette. 

Camino • . j ^ 


diametro massimo 
minimo • 



168 


50/45 

» 

4250 

s caldi 

m* 

6,85 

» 

101,12 

» 

107,97 


87,8 

mm. 

1298 

» 

1270 

» 

5300 


1120 

» 

1326 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


420 

600 


1510 


Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

33800 

Peso a vuoto. 


29900 

Peso aderente. 


33800 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


21400 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

10600 

Oapaoità di acqua. 


7200 

» di carbone. 


3700 


Freno a controvapore. 


*> «I Greppo 305 B.A N. 3053 a 3056-3058 a 3060. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg 4250 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 5150 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 ■ 7 . {Fa) » 4830 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( Fn) » 3060 

Rapporto Fm : Fa. 1,17 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

V = i 480) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . jjp 340 


NUMERO 


2683 a 86 
2688 
2689-90 


Addo 

di 

ccztru- 

ziODO 


COSTRUTTORE 


PIETHARS1. Napoli 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di ricambio comu¬ 
ne ai gruppi 120 (Tav. 1-4), 140 
(Tav. 6) e 268 (Tav. 39). 










































































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-4H»- 


Gruppo 269 F.S N. 2691 a 2695 . m 



TAVOLA 40 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • mm. 7032 

Volume di acqua con 10 om. di al tozza 

sul cielo . ..m 3 4,600 

Volume di vapore.» 2,600 

Pressione massima per om 1 .... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 2035 

Larghezza ( id. ).» 996 

Superficie ( id. ). . . (Q) . m 1 2,02 

Porno 

Altezza media sulla graticola. . . . mm. 1140 

Lunghezza (in alto).» 1968 

Larghezza ( id. ).» 1060 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre. 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola • • • 

Tubi. 

Totale.(8) • 

Rapporto -|j-. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • j m “^ ino 
f minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

r. [ diametro massimo 

Camino ■ < 



179 

mm. 

60/45 

» 

3930 

caldi 

m* 

8,40 

» 

99,47 

» 

107,87 


53,4 

mm. 

1353 

» 

1325 

» 

4812 


951 

» 

1353 

mm. 

460 

» 

390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 

. . kg. 

40200 

Peso a vuoto. 


35500 

Peso aderente. 


40200 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


22500 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

11400 

Capacità di acqua. 


7600 

» di carbone. 


3500 


Freno ad aria compressa automatioo agente solo sulle 
ruote del tender. 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base aita pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7100 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

t'7 . (Fa) » 5750 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (F n ) » 4120 

Rapporto Fm : Fa. 1,23 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 piri per minuto 
delle ì'uote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 460 


NUMERO 

Anno 

di 

coilru- 

COSTRUTTORE 

P 

OSSERVAZIONI 


ZÌ0D9 




2691 a 2695 

1883 

HE1SCHEL, Causi 

5 

Per la caldaia di ricambio 
ved. gruppo 270 (Tav. 41-42-43). 


#) ex Groppo 251-300 N. 251 a 255. 




































































































































































TAVOLA 41 


ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 270 F S N. 2701 a 2790. 



Caldaia 
Dati annerali 


Longhena totale della caldaia • . . mm. 7060 

Volarne di acqna con 10 om. di altezza 


sul cielo. 


4,050 

Volume di vapore .... 


2,300 

Pressione massima per om 3 

. . . kg. 

10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). . 

. . . mm. 

1817 

Larghezza ( » ). . 


998 

Superficie ( * ). . 

• (G) . m 1 

1,80 

Porno 

Altezza media sulla graticola. 

• • • mm. 

1110 

Lunghezza (in alto) . . 


1750 

Urghezza ( id. ) . . . . 


1034 


Tubi bollitori 

Tipo: lisoio 

Numero. 

Diametro.mm, 60/46 

Lunghezza tra le piastre.» 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • . 

Tubi. 

Totale.(8) • 

Bapporto -|j- . 


Diametro interno 


Corpo cilindrico 

massimo • 
minimo 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . | diam8tr0 ma8 ™ 0 

f » minimo • 



183 


50/45 

» 

4150 

i caldi 

m* 

7,20 

» 

107,36 

» 

114,56 


63,7 

mm. 

1370 

» 

1310 

» 

5060 

mm. 

980 

» 

1340 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 460 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1610 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 43600 

Peso a vuoto.» 39200 

Peso aderente.» 43600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 28300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13100 

Oapaoità di acqua.» 10600 

» di carbone.» 4700 


Freno a vuoto non automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5640 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

*■7 .(Fa) » 6230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (J'n) » 4000 

Eapporto Fm : Fa. 1,20 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 440 


NUMEB0 

inno 

di 

ceitru- 

ZÌ0DB 

00STEUTT0EE 

p 

OSSEE VAZIONI 

2701 a 2707 

1888 

INSALDO, Sampierdarsoa 

7 

Caldaia cornane al grappo 
270 (Tav. 41 42-43) e di ricam¬ 

2708 a 2714 

» 

BREDA, Milano 

7 

bio pel grappo 269. 

2716 a 2725 

» 

SIBL. WIENER, liniUdt 

11 

Alcune di qaeate locomo¬ 

2726 a 2736 

» 

SOG. ALSAZIANA, Molhoois 

11 

tive hanno il duomo sol primo 
anello invece che ani terso. 

2737 a 2745 

» 

ANSALDO, Sampiardartaa 

9 

— 

2746 a 2764 

» 

BREDA, Milano 

9 

Tender cornane del grappo 
270 (Tav. 41), 451 (Tav. 68) e 

2756 a 2772 

2773 a 2790 

1889 

» 

ANSALDO, Sampierdarana 

BREDA, Milano 

18 

18 

90 

545 (Tav. 87). 


*) «x gruppo 350 R.A N. 3501 a 3590. 






























































































































































































FERROVIE dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 270 F.S N. 2791 a 2820. *> 



Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia . . . mm. 7060 
Volume di acqua con 10 om. di altezza 

8X11 de, °.m 3 4,060 

Volume di vapore.» 2,300 

Preaeione inanima per cm 1 . ... kg. 10 

Graticola 

Longhena (in orinontale).mm. 1817 

Ur & hM “ < id. . ).» 998 

8operfioie ( jd. ). . . (8) . m . i i80 

Porno 

AllMi» medi» eoli» graticola. . . . mm. 1110 
Longhena (in alto).. mo 

< id - >.. 1034 

*> « gruppo 350 R A N. 8691 a 3620. 


Tabi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4150 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della gratioola . . . m* 7,20 

Tnbi .» 107,36 

Totale .(8) . » 114,56 

8 

Rapporto -Q-. 63,7 

Corpo cilindrico 

Diametro intomo . i maBBÌm ° • ■ mm. 1370 

( minimo. ...» 1310 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5060 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. : mm. 980 

Diametro.» 1340 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . j dietro massimo . . mm. 460 

ì » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43600 

Peso a vuoto.» 39200 

Peso aderente.» 43600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14600 

Oapaoità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 


Freno a vuoto non automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg. 5540 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 6230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4000 

Rapporto Fm : Fa. i ( 20 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = i48 °) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrioi con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) .HP 440 



NUMERO 


2791 a 2794 
2795 a 2800 
2801 a 2806 
2807 a 2820 


SOG. iKIOTERESE, Lindeo 


NEILSOH, Glasgow 


30 


TAVOLA 42 


OS8ER VAZIONI 


Caldaia cornane al grappo 
270 (Tav. 41-42-33) e di ricam¬ 
bio pel groppo 269. 

Alcuno di questo locomo¬ 
tive hanno il duomo sol primo 
anello invece che ani terso. 

Tender comune ai gruppi 
270 (Tav. 42), 4SI (Tav. 69-70- 
71-72), 545 (Tav. 88), 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 
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ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 270 F.S N. 2821 a 2830. *> 



43,6 


TAVOLA 43 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 7060 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

•ral cielo. m 3 4,050 

Volume di vapore.» 2,300 

Pressione massima per cm J . ... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1817 

Ur e heiIa < » ).» 998 

8 '-p«rficie ( . ). . . (G) . m J 1,80 

Porno 

Alt».» media sulla gratìcola. . , . mm . U 10 
Lnnghem (in alto).» 1760 

L " ehM “ < “• >.» 1034 

*> « Gruppo 350 R A N 362l a 3630 


Tubi bollitori 

Tipo: lincio 

Numero. 183 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4150 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m s 7,20 

Tubi.» 107,36 

Totale .(S) . » 114,56 

g 

Rapporto -Q- . 63,7 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i mas8Ìmo ’ ‘ • mm ‘ 13 70 

( mimmo ...» 1310 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6060 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 930 

Diametro.» 4340 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . J diametro massimo . . mm. 460 
^ » minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43600 

Peso a vuoto.» 39200 

Peso aderente.» 43600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 10800 

Capacità di acqua.» 8000 

» di carbone.» 3200 

Freno a vuoto non automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5540 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo In base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 6230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Ti 1) » 4000 

Rapporto Fm : Fa . 1,14 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = *480) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
30 mm. I) = 1480) .jjp 449 


NUMERO 


2821 a 2830 


ÀRDO 

di 

coslro- 

zione 


COSTRUTTORE 


BREDI, Milano 


10 


OS8ER F AZIONI 


Caldaia cornane al groppo 
270 (Tav. 41 42-43) e di ricam¬ 
bio pel grappo 269. 

Alcune di qneete locomo¬ 
tive hanno il duomo sul primo 
anello invece che sul terso. 














































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 


Gruppo 290 F S N. 2901 a 2930. *> 



TAVOLA 44 


Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 
sul cielo. m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm 1 .... kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( id. ).» 

Superficie ( id. ). . . ( 6 ) . m 3 


i 


7100 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre . . . 


220 

mm. 50/45 
» 3600 


4,100 

2,200 

12 


1977 

1018 

2,03 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola ■ . . m 3 8,90 

Tubi .» 111,98 

Tot ale.(S) . » 120,88 

g 

Rapporto . 59,5 

Gorpo cilindrico 

Diametro interno . ! mas . sim0 ' ' 1516 

f mimmo. ...» 1380 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4920 


Forno 

: Altezza media sulla graticola- 
Lunghezza (in alto) .... 
I Larghezza ( id. ) . . . 

*) ex Gruppo 353 bis 


1220 

1910 

1150 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza • 




1410 

Diametro 




1412 

Scappamento variabile a 

palette. 


Camino • . 

} diametro 

massimo 

. mm. 

480 

f 

minimo- 

. » 

420 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri.mm. 455 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 43800 

Peso a vuoto.» 39500 

Peso aderente. » 43800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22500 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11100 

Capacità di acqua.» 8000 

» di carbone.» 3400 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6150 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

manti ino in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8740 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 : 7 • . (Fa) » 6270 

normale svilujìpabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 4530 

Rapporto Fm : Fa. 1^9 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


NUMERO 


2901 a 06 
2907 a 12 
2913 a 18 
2919 a 30 


D = 1480) .km. ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 


delle ruote motrici con cerchioni di 
j 50 mm. £>=1480) .HP 500 


Addo 

di 

costrn- 

ziooe 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSER YAZIONI j 

1889 

ANSALDO, Sampierdarena 

6 

Caldaia comune al "nippo 
290 (Tnv. 44-45-40). 

» 

COSTHDZ. MECO., Saroooo 

6 


1890 

M1ANISILYESTRO. Milano 

6 


» 

ANSALDO, Sampierdareoa 

12 


i 

i 

1 

1 

i 

! 

30 



R A N. 3631 a 3660. 

















































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-4H»- 


TAVOLA 45 


Gruppo 290 F.S N. 3931 a 3942, 


*) 



—4--^uuu-1_2278__L540_ 

-39bÒ_Ij ^ 1 

__j _8938__J_j 


14,7 


14, e 


29,9 


43,8 


Caldaia 
Dall generali 

Lunghezza totale della caldaia 


• mm. 7100 


ani cielo. 


4,100 

Volume di vapore . ... 


2,200 

Pressione massima per cm s 

. . . kg. 

12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). . 

. . . mm. 

1977 

Larghezza ( » ). . 


1018 

Superficie ( » ). . 

• (G) - m* 

2,03 

Porno 

Altezza media sulla graticola . 

• • • mm. 

1220 

Lunghezza (in alto) .... 


1910 

Larghezza ( id. ) . . 


1150 


*) 


Tubi bollitori 

Tipo: liccio 

Numero. 220 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3600 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 8,90 

Tubi.» m ( 98 

Totale ..(S) • » 120,88 

a 

Rapporto -Q- . 59,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! ma88Ìm0 ' ““ 

I mimmo ...» 1380 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4920 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1410 

Diametro.» 1412 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ^ diametro massimo . . mm. 480 

( » minimo...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 455 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43800 

Peso a vuoto.» 39500 

Peso aderente.» 43800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13900 

Oapaoità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg 6150 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8740 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i :7 . (F a ) » 6270 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fu) » 453 ^ 

Rapporto Fm : Fa.* 1,39 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

Fi = 1480) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. 11=1480) .HP 500 


NUMERO 


2931 a 36 
2937 a 40 

2941 

2942 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


1902 

1901 


COSTRUTTORE 


BORSIG, Berlino 
COSTHDZ. MECO., Saronuo 


12 


OSSER VAZIONI 


Caldaia comune al gruppo 
290 (Tav. 44-45-46). 


Tender comune ai gruppi 
290 (Tav. 45) e 552 (Tav. 92). 


** Gruppo 350 M» R.A N. 3661 a 3672. 



































































































































































ferrovie bello STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

- « M »- 

Gruppo 290 F.S N. 2943 a 2999-29100 a 29112-29113 a 29338.* ) 


TAVOLA 46 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . mm, 7100 

Volume di acqua con 10 cm. di al tozza 

oielo. m 3 4,100 

Volume di vapore.» 2,200 

Pressione massima per enr - kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1977 

Larghezza ( id. ).» 1018 

Superficie ( id. ). . . (G) . m 2 2,03 

Porno 

Altezza media sulla graticola- - . . mm. 1220 

Lunghezza (in alto).„ 1910 

Larghezza ( id. ).. n50 


• x (1 ruppo 350 bla R.A N. 3680 a 3729 - 3730 a 


Tubi bollitori 


Tipo: lindo 

Numero. 220 

Diametro.. mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3600 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola - . . m s 8,90 

Tubi. . » 111,98 

Totale.(S) - » 120,88 

g 

Eapporto . 59,5 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo 

minimo- 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 


mm . 

» 

» 


1516 

1380 

4920 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1410 

Diametro.» 1412 

Scappamento variabile a palette. 

Clamino ^ diametro massimo - • mm. 480 

I » minimo...» 420 


3742. 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri. mm . 455 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio'.kg. 43800 

Peso a vuoto.» 39500 

Peso aderente.» 43800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) ...» 13900 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 
D = 1480) — : 
massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppatile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 107 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . . . 


motiva 

» 

NUMERO 

: Addo 
! di 

1 costru- 

| ZÌOOB 

COSTRUTTORE 

Quantità 


2943 a 49 

1903 

BRCDA, Milano 

7 


2950 a 52 

; 1902 

HENSCHEL, Cassi! 

3 

1 

2953 a 59 

| 1903 

ANSALDO, Sampierdarena 

7 

» 8740 

2960 a 64 

; 1902 

HENSCHEL. Cassai 

5 


2965 a 72 

■ 1903 

ANSALDO. Sampierdarena 

8 

1 » 6270 

2973 a 78 

j 1904 

OFF. MECCANICHE. Milaoo 

6 


2979 a 92 

! » 

MAPFEI. Monaco 

14 

1 » ARTO 

2993 a 97 

» 

FABBB. LOC.STATO ONGH. 

5 

1 » fcDOU 

2998 - 99 - 29100 a 102 

1 » 

ANSALDO, Sampierdarena 

5 

1,39 

29103 a 06 

1905 

MASCH1NENPABR. Essliugheo 

4 


29107 

, 1904 

OFF. MECCANICHE, Milaoo 

1 


29108 

1905 

» 

1 


29109-010 

1904 

» 

2 

km. ora 60 

29111-112 

1905 

» 

2 


29113 a 137 

1906 

MAPFEI, Modico 

25 


29138 a 148 

1907 

COSTROZ. MECC., Saroooo 

11 


29149 a 155 

1908 

» 

7 


29156 a 190 

» 

ANSALDO, Sampietrini 

35 ! 


29191 a 196 

1909 

OFF. MECCANICHE, Milaoo 

6 

HP 500 

29197a 99 - 29200a250 

1910 

ANSALDO, Sampierdareoa 

54 

29251 a 274 

1911 

» 

24 


29275 a 276 

» 

OFF. MECCANICHB, Milaoo 

2 


29277 a 289 

1912 

» 

13 


29290 a 293 

1911 

ANSALDO. Sampierdarena 

4 


29294 a 298 

1912 

» 

5 i 


29299 a 307 

» 

OFF. MECCANICHE, Milaoo i 

9 1 


29308 a 338 

1913 

» i 

31 1 


1 



296 1 


OSSERVAZIONI 


Caldaia comune al gruppo 
290 (Tav. 44-45-46). 

Tender cornane ai gruppi 
290 (Tav. 46) e 600 (Tav. 96 
e 100). 


































































































































































TAVOLA 47 


ferrov ie dello STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 310 F.S N. 3101 a 3119 - 3130 a 3169. *> 



Tipo: Hxi'in. 

Sumero ... 

Diametro 

Lunghezza tra le piastn 


Tubi bollitori 


Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • min. 7035 

Volume di acqua con 10 cui. di altezza 

sul cielo . . .m :< 3,780 

Volume di vapore.» 1,850 

Pressione massima per cur ... kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1854 

Larghezza - » ).» 1026 ! 

Superficie ( » ). . . (G) . ur 1,80 

Forno 

Altezza media sulla graticola • 

Lunghezza (in alto' . . 

larghezza ( * i 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Pomo al disopra della graticola • . . m ! 9,45 

Tubi.» 105,40 

Totale.. . . (S> . » 114,85 

g 

Rapporto . 63,8 


Corpo cilindrico 


min. 1265 
» 1800 
» 1100 


Diametro interno . \ 

l mimmo . . . 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a turno e camino 


mm. 1200 

1333 


196 

mm. 50/45 
» 3803 


Lunghezza . 

• Diametro. 

! Scappamento variabile a palette, 
j Camino ^ diametro massimo . . . mm. 440 

1 * minimo .... » 380 


; Gruppo 3801-.1900 K.M. 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri • 


mm. 1333 
» 1301 
» 4995 


j A. P. - • • i 
/ B. P. • • • 
Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). . . 

Distributori a cassetto (Tricb per B. P.) 
Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 
Locomotiva 


460 

650 

1,99 

640 

1500 


Peso totale in servizio .... 


43500 

Peso a vuoto. 


39300 

Peso aderente. 


43500 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


29000 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

. . » 

15500 

Capacità di acqua. 

. . » 

10000 

» di carbone. 

» 

3500 


Freno ad aria compr. autom. alle loc. 3101 a 3119. 
Freno ad aria compressa automatico e moderabile alle 
, locomotive 3130 a 3169. 

I Riscaldamento a vapore alle locom. 3130 a 3169. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.. kg. 55C 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni rii 50 min., 

D = 1470) — : 

massimo in fumé alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fin) » 66C 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . W » 621 

normale sviluppabile con conlinuilà alla 

velocità di 30 fon-ora . . . (F n ) » 39C 

Rapporto Fin : Fa. i (] 

Velocità massima ammessa (corrisjiondeu - 
le a giri 218 per mi nulo delle vuole 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

I) = i470) .km.ora 6 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 108 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerehioni di 
50 mm. D = 1-170) . gp 43 


N. 3801 a 3810- 3830 a 3800. 



Addo 




NUMERO 

di 

costra- 

COSTRUTTORE 

}3 

OSSEUV AZIONI 


2 Ì 0 DB 




3101 a 11 

1894 

BRODA, Milano 

11 

Per la caldaia ili ricambio 
vedasi Tav. 49. 

3112 a 19 

1897 

» 

8 

— 





Alle caldaie di queste loco¬ 

3130 a 49 

1900 

FABBR. LOC. STATO DMBH.. 
Budapest 

20 

motive. col ricambio delle pia¬ 
stre tubolari verranno applicati 
X. 185 tabi bollitori, ed avran¬ 

3150 a 69 



no così i dati caratteriatici del¬ 
la caldaia per ricambio corna¬ 


1901 

BREDA, Milano 

20 

ne ai groppi 310-320 come Tav. 
49 





59 

La locomotiva 3102 lui la cal¬ 





daia a tubi Serve come Tav. 48. 





Tender comune ai groppi 





310 (Tav. 47). 510 (Tav. 79-80). 
650 (Tav. 107 o 112) eccettuate 
lo locomotive 3130 a 3169 ebe 
Inumo quello della Tav. 48. 


























































































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 


Gruppo 310 F.S N. 3120 a 3129 


*) 



TAVOLA 48 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 7035 
Volump di acqua con 10 cm. di altezza 

* uI de, ° .m 3 3,890 

Volume di vapore » j ygQ 

Pressione massima per cnr -kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). ... mm . 1854 

Lardosa, < id. ).» 1026 

Supwfirie ( id. )...(©. m - 1,80 

Porno 

media sulla graticola. . . . mm . i 2 65 

' Lungi,ossa (in alto).. j 800 

Larghesza ( id. ).. 1100 

*' " Groppo 3*01.3900 K M N. 3820 a 3829. 


Tubi bollitori 

Tipos Serve 

Numero. 92 

Diametro. mm . 70/66 

Lunghezza tra le piastre.» 3803 

Superfìcie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 5 9,45 

Tubi .» 133,75 

Totale .(S) . » 143,20 

Rapporto . yg g 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! massimo -min. 1333 

' minimo. ...» 1301 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4995 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 1200 

Diametro.» jggg 

Scappamento variabile a palette. 

Camino • j ^^e^ 0 massimo . . mm. 440 
f » minimo...» 380 


Diametro dei cilindri • 


Meccanismo 

A. P, • . mm . 

B. P. . . » 
Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi. mm . 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto (canali Trioh perBE) 
Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 
Locomotiva 


460 

650 

1,99 

640 

1500 


Peso totale in servizio . .. 


43500 

Peso a vuoto. 


39300 

Peso aderente. 


43500 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . 

» 

17000 

Capacità di acqua. 


12000 

» di carbone . 

. . » 

4000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 


inno 




Produzione normale di vapore asciutto 

kg 

5700 

NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

22 

OSSERVAZIONI 

per ora . 


zione 



Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi ( con cerchioni di 50 mm., 













D = 1470) — : 



3120 a 25 

1899 

BREDA. Milano 

6 

Per la caldaia di ricambio 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 







vedasi annotazione a Tav. 49. 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 

» 

6620 

3126 

1900 

» 

1 

— 

corrispondente al coefficiente di aderenza 
1:7 . W 

» 

6210 

3127-28 

1899 

» 

2 

Tender comune ai gruppi 

310 (Tav- 48), 320 (Tav. 49-50). 

560 (Tav. 95), 656 (Tav. 113-114- 

normale sviluppabile con continuità alla 







115). 

velocità di 30 km-ora . . (Fn) 

» 

4980 

3129 

1900 

» 

1 


Rapporto Fm : Fa . 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 


1,07 






te a giri 218 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 
-D = 1470) . 


ora 60 




10 


1 Potenza normale in HP effettivi alle 








ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 108 giri per minuto 








delle ruote motrici con cerchioni di 








50 mm. D — 1470) . jjp 

550 




1 
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ferrovie dello stato 

ervizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 49 


Gruppo 320 F.S N. 3201 a 3259. *> 



Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 108 giri per minuto 
dette ruote motnci con cerchioni di 
50 otto. D = 1470) . . 


motiva 

) 

kg. 5700 

NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

\ 

COSTRUTTORE 

- 

Quantità 


3201 a 10 

1904 

SOC. ADSTRO-ONGH. .Vienna 

10 

ì 

i » 7320 

3211 a 40 

» 

| BRBDA. Milano 

! 

30 

j 

i 

i » 6370 

3241 a 50 

! » 

ANSALDO, Sampierdarena 

j 10 

» 5030 

3251 a 56 

» 

COSTROZ. MECO., Saronno 

1 6 

1j15 






3257 a 59 

1905 


3 


! 



59 

HP 560 






OSSEE VAZIONI 


l dati di questa caldaia, 
(con l'avvenuta sostituzione del¬ 
la piastra tuliolarelseno «^infor¬ 
mi a quelli caratteristici della 
caldaia di ricambio del gruppo 
310-320, essi si riferiscono alle 
sole locoin. 3214-3229-3235 men¬ 
tre le altre locomotive hanno 
la caldaia eguale a quella della 
Tav. 50 con tnbi Serve. 

Tender comune ai gruppi 
310 (Tav. 48), 320 (Tav. 49-50), 
560 (Tav. 95). 656 (Tav. 113-114- 
115). 












































































































































































ferrovie dello stato 

ervlzio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 320 F S N. 3260 a 3401. *> 



TAVOLA 50 


Caldaia 


Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

7035 

sul cielo . . 

m* 

3,850 

Volume di vapore. 

» 

1,750 

Pressione massima per om* • 

kg. 

14 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

1854 

Larghezza ( id. ). 

» 

1024 

Superficie ( id. ). . (G) • 

m* 

1,80 

Forno 



Altezza media sulla graticola- 

mm. 

1265 

Lunghezza (in alto). 

» 

1800 

Larghezza ( id. ) . . . . 

» 

1099 


*) «x (iruppu R M 3601-3700 


Tubi bollitori 

Tipo: serve 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre. 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola • • . 

Tubi. 

Totale.(S) . 

g 

Rapporto -q-. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno ) massimo 

r minimo- • 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

n . ( diametro massimo • • 

D amin o . \ 

I » mimmo • . 


92 

mm. 70/65 
» 3800 

caldi 

m* 9,45 
» 133,75 
» 143,20 

79,6 

mm. 1333 
» 1299 

*> 4995 


mm. 1200 
» 1333 


450 

370 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri • ( p' ’ mm ‘ 

\ B. P. » 700 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 2,94 

Corsa degli stantuffi.mm. 640 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1500 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 44600 

Peso a vuoto.» 40500 

Peso aderente. w 44600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17000 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone. w 4000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 

Freno a controvapore 

Non tutte le locomotive ne sono munite, vedasi “ Lo¬ 
comotive ed automotrici in servizio ed in costru¬ 
zione al 30 Giugno 1914. " 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1470) — : 

massimo in base alla pressione di Idvoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F in ) » 8050 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 6470 

normale svilupjmbile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (Fu) » 5150 

Rapporto Fm : Fu. 1,27 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 235 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1470) .km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 108 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1470) .HP 570 


NUMERO 

Addo 

di 

ccstro- 

ziODB 

COSTRUTTORE 

1 

OSSEIt VAZIONI 

3260 a 314 

1906 

ANSALDO. SampieFdarena 

55 

Le locotuot. 3267-3308-3312- 

3315 a 29 

» 

COSTROZ. MECO., Saronoo 

15 

3322-3328 hanno la caldaia con 
tubi lisci. Vedasi annotazione 

3330 a 33 

» 

BREDA. Milano 

4 

a Tav. 49. 

3334 a 64 

1907 

» 

31 

— 

3365 

1908 

» 

1 

Tender comune ai gruppi 

3366-67 

1907 

*> 

2 

310 (Tav. 48). 320 (Tav. 49-50), 
566 (Tav. 95). 656<Tav. 113-114 

3368 

1908 

» 

1 

115). 

3369 

1907 

» 

1 


3370-71 

1908 

» 

2 


3372 

1907 

» 

1 


3373 a 81 

1908 

» 

9 


3382 a 94 

1907 

orr. MECCANICA, Milano 

13 


3395-96 

1908 

» 

2 


3397 

1907 

» 

1 


3398 a 401 

1908 

» 

4 

142 



















































































































































































ferrovie dello stato 

Servirlo della Trarione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 

--- 

Gruppo 380 F.S N. 3801 a 3804 - 3806 a 3809 - 3811 a 3818 - 3822 a 3825 - 3827 a 3850. *> 



TAVOLA 51 


Caldaia 
Dati deaerali 

Lunghetta totale della caldaia • mm. 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 
sul cielo . . m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per om* • • -kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( id. ).» 

Superficie ( id, ). . . (6) . m i 


Porno 

Altezza media sulla graticola. ... min 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ).» 

•) Acquistate usate dalla Midland nel 1906. 


5003 

3,100 

1,120 

10 


1597 

1029 

1,64 

1610 

1540 

1062 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 244 

Diametro . . . . .mm. 41/37 

Lunghezza tra le piastre.» 3317 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 9,34 

Tubi.» 94,00 

Totale.(S) . » 103,34 

g 

Rapporto -g-. 93 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i ma8aim0 - min. 1270 
( mimmo. ...» 1219 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 3200 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min. 760 

Diametro.» 1500 

Scappamento fisso. 

damino $ diametro massimo • . mm, 445 

f » minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1570 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 

Dati speciali relativi al carro 
SpoBtabilità trasversale della sala ante¬ 
riore .mm. 25 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 39900 

Peso a vuoto.» 36600 

Peso aderente.» 39900 

Tender 

Pobo totale in servizio.kg. 26800 

PeBo a vuoto (con attrezzi) .... » 13300 

Capacità di acqua. » 9000 

» di carbone.» 4500 


Freno a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5050 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1540) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5920 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5700 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3520 

Rapporto Fm : Fa . 1,04 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 224 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1540) .km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 103 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1540) .HP 390 


NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

3801 a 04 

1870 

YDLCAX FOUNDRY & C. 

4 

Le locomotive 3810, 3819 o 

3806 a 09 

» 

KEWTOM-LE-WILLOWS 

4 

3821 hanno la sabbiera sul corpo 

3810 a 12 

1873 

» 

3 

cilindrico, la cabina di tipo am¬ 

3813-14 

1874 

» 

2 

pliato, e il cambiamento di mar¬ 
cia a vite. 

3815 

1872 

» 

1 


3816 

1871 

» 

1 

Al tender della locomotiva 

3817 

1872 

)> 

1 

3825 la dimensione m è di mil¬ 

3818 

1871 

*> 

1 

limetri 1162. Per i tender 3802- 

3819 

1872 

» 

1 

4-7-8-10*15-18-24 35-39-42- 43 - 48- 

3821-22 

1871 

DDBS & C.. Glasgow 

2 

49-50 la dimensione b è di mil 

3823 

1872 

» 

1 

1 i ine t ri 1118. 

3824-25-27 

1871 

» 

3 


3828 

1872 

» 

1 


3829 

1871 

» 

1 


3830 

1872 

» 

1 


3831 

1871 

» 

1 


3832-33 

1872 

» 

2 


3834 

1873 

» 

1 


3835-36 

1871 

» 

2 


3837 

1873 

» 

1 


3838 

1871 

» 

1 


3839-40 

1873 

» 

2 


3841 

1871 

» 

1 


3842-43 

1873 

» 

2 


3844 

1871 

» 

1 


3845-46 

1873 

• » 

2 


3847-48 

1874 

» 

2 


3849-50 

1873 

• i 

2 

47 


















































































































































TAVOLA 52 


FERROVIE DELLO STATO 

ervlzio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 385 F.S N. 3851-3854 a 3857-3859-3860. *> 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia ■ . . mm. 

Volume di acqua oon 10 om. di altezza 
■ni cielo. m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm* .... kg. 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( » ). . 

Superficie ( » )• • • (G) . m* 

Porno 

Altezza media sulla graticola • • . . mm. 

Lunghezza (in alto).» 

Larghezza ( id. ). . 

*) e* Gruppo 1-20 F.S.O N. 1-4 7 - 9 -; 


6248 

4,100 

1,620 

8 


1242 

1034 

1,20 

1345 

1105 

1045 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. 171 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4100 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 6,50 

Tu bi.» 99,14 

Totale.(S) . *> 105,64 

g 

Rapporto -g- . gg 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! maasim0 ' ' mm ' 129 0 

( mimmo ...» 1264 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4828 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 757 

Diametro.» 1540 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . j diametro massimo . . mm. 480 

f » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 

Dati generali 
Locomotiva 


Freno a controvapore. 


440 

584 

1310 


Peso totale in servizio .... 


30000 

Peso a vuoto. 


25800 

Peso aderente. 


30000 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


18000 

Peso a vuoto (con attrezzi) • 

» 

9500 

Capacità di acqua. 

» 

5000 

» di carbone. 


3500 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4160 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1290) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 4290 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (J? n ) » 3200 

Rapporto Fm : Fa. 1,30 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 226 per minuto delle ruote 
motrici con cerohioni di 50 mm., 

D = *290) .km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 123 giri pei • minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1290) .]jp 35Q 


NUMERO 


Addo 


costru¬ 

zione 


3851 

3854 a 57-59 
3860 


COSTRUTTORE 


1880 PIETBARSA. Mapoli 


OSSERVAZIONI 






























































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 

-- 

Gruppo 385 F S N. 3861 a 3869.*> 



TAVOLA 53 


Caldaia 


Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm, 6248 
Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

^ 01610 .. 4,100 

Volume di vapore.» ^ Q 20 

Pressione massima per cm J . . . . kg. 8 


Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). . 


1242 

Larghezza ( id. ). 


1034 

Superficie ( id. ). 

• (G) • m* 

1,20 

Porno 

Altezza media sulla graticola- 

• • mm. 

1346 

Lunghezza (in alto) . . 


1105 

Larghezza ( id. ) . 


1045 

) Gruppi, |.20 F.S.O N. 

11 a 16-18 a 

20 . 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. yji 

Diametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4100 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 6,50 

Tnbi .» 99,14 

Totale .(S) . » 105,64 

Rapporto A. 88 

Corpo cilindrico 

Diametro interno j massimo mm. 1290 

( minimo- ...» 1264 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4828 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 757 

Diametro.» 1540 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . \ di* 1116 * 10 massimo . . mm. 480 
c » minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 440 

Corsa degli stantuffi.» 584 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1310 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 31300 

Peso a vuoto.» 27100 

PeBO aderente .» 31300 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 20000 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • ... » 10500 

Capacità di acqua.» 6000 

» di carbone.» 3500 


Freno a controvapore. 

La locomotiva 3866 ha pure quello ad aria compressa 
automatico agente solo sulle ruote del tender. 
La locomotiva 3868 ha il solo freno automatico 
agente solo sulle ruote del tender. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4160 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1290) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 5600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 4470 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3200 

Rapporto Fm:Fa. i t 25 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 226 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di SO mm., 

D = 1290) .km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 123 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D = 1290) . .... EP 350 


NUMERO 

Addo 

di 

costrn- 

lione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

3861 a 64 

1885 

PIETRABSA, Napoli 

4 

3865-66 

1891 

ANSALDO. Saapiirdanni 

2 

3867 

1892 

» 

1 

3868-69 

1895 

» 

2 




9 

| 


OSSERVAZIONI 
























































































































































ferrovie dello stato 

ervizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 388 F.S N. 3881 a 3883.*> 



TAVOLA 54 


Caldaia 
Dati generali 

: Lunghezza totale della caldaia • . . mm. 

' Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo. m 3 

! Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm s .... kg. 


Graticola 

11 Lunghezza (in orizzontale). . 

j! Larghezza ( » ). 

i Superficie ( * ). . 


• mm. 


(G) • m 3 


Forno 

Altezza media sulla graticola 
Lunghezza (in alto) . . 

I Larghezza ( id. ) . . 


*) ex Gruppo 35-37 F.S u N. 35 a 37. 


Tubi bollitori 


6252 


Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


171 

mm. 50/45 
» 4100 


4,100 

1,620 

9 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 1 6,50 

Tubi.» 99 j 4 

Totale.(S) . «> 105,64 

g 

Rapporto . 88 


1242 

1034 

1,20 


1345 

1105 

1045 


Corpo cilindrico 


Diametro interno . \ m ® 88 ™ 0 • 

mm. 

1291 

( mimmo 

» 

1262 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

4829 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 


770 

Diametro. 

» 

1540 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . * ^“etro massimo . . 

mm. 

480 

r » minimo ■ 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.* 

Diametro delle ruote ed contatto (oon cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 


Caratteristiche della locomotiva 


440 

584 

1455 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì425) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 


4150 


NUMERO 


3881-82 


5700 


3883 


Addo 

di 

costrn- 

ziooe 


COSTRUTTORE 


1886 


ANSALDO, Sampierdareoa 


1901 


OSSER VAZIO NI 


2 

1 


Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 36700 

Peso a vuoto.» 32300 

Peso aderente.» 36700 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22500 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 12000 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3500 


Freno ad aria compressa automatico agente solo 
sulle ruote del tender. 

Freno a controvapore. 


1:7 . (Fa) » 5250 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fu) » 3499 

Rapporto Fm : Fa. i ( Q9 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 205 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1425) .km.ora 56 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 112 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1425) .HP 350 


3 




















































































































































FERROVIE DELLO STATO 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 390 F.S N. 3903 - 3904 - 3908. *> 



TAVOLA 55 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm, 6106 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

8ul cielo. m a 3 200 

Volume di vapore.» 1,600 

Pressione massima per om 1 . ... kg. 8 

Graticola 

Lunghetta (in oriitontnle).mm. 1320 

Larghetta ( id. ).» U20 

Superficie ( ìd. ). . . (G) . m' 1,46 

Porno 

Altezza media Bolla graticola. . . . mm . 1530 
Lunghezza (in alto).» 1265 

UrghetIa < & >.» 1030 

Gruppo 3901-3909 R M N. 3903-3904-3908 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 174 

Diametro.mm. 50'45 

Lunghezza tra le piastre.» 3905 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 7,20 

Tubi.» 95,80 

Totale .(S) . » 103,00 

Rapporto 70,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . } massim0 ' • • 1270 

( mimmo- ...» 1242 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4606 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.. mm. 787 

Diametro.» 1443 

Scappamento variabile a palette. 

Camino J diametro massimo . . mm. 384 

I » minimo...» 384 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 453 

Corsa degli stantuffi.» 558 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1250 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 34000 

Peso a vnoto.» 30500 

Peso aderente. . » 34000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 23000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13000 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4680 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1220) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6020 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 4860 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 3510 

Rapporto Fni : Fu. 1,24 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 195 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

0 = 1220) .km,ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 130 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1220) . HP 399 


I Aodo 

numero I J n . 

ziooe 


3903 

3904 
3908 


COSTRUTTORE 


STEPHENSOK 


OSSERVAZIONI 























































































































































I FERROVIE dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri 


interni 


Gruppo 391 F S N. 3911-3912-3919-3921-3922-3926-3929-3930. *> 



TAVOLA 56 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghetta totale della caldaia . . . mm. 

Volmhe di acqua con 10 om. di altezza 
sul cielo. m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm* . . . . kg. 

Graticola 

Lunghetta (in orizzontale). mm , 

Larghezza ( » ). . 

Superfìcie < . ). . . (0) . 

Porno 

Altezza modi* sulla graticola. 

Lunghezza (in alto) . . 

j Larghezza ( id. ) . 


mm, 


*> « Ornppo 3910.3937 R.M N. 3910-391 


6240 

3,186 

1,486 


1225 

990 

1,20 

1380 

1176 

1020 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. ^ 

Diametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4135 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 6,72 

.» 95,87 

.(S) . » 102,59 


Tubi 

Totale 


q 

Rapporto - 7r 

(x 


Corpo cilindrico 


85,6 


Diametro interno . \ ma88imo • • • mm. 1240 
( minimo ...» 1212 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4835 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.nim. 760 


1524 


Diametro 

Scappamento fisso. 

Camino . . j diametro massimo . • mm. 440 

' » minimo. . . » 400 


1-3918-3920-3921-3925-3928-3929. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. mm , 432 

Corsa degli stantuffi.» 534 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1400 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 30500 

Peso a vuoto.» 27200 

Peso aderente.» 30500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 22800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 12600 

Capacità di acqua.» 7200 

» di carbone.» 3000 

Freno a controvapore, tranne per la locom 3919. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

P er i ora .kg. 4100 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (coti cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5720 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » 4360 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 lem-ora . (Fu) » 3160 

Rapporto Fn, : Fa. 1 3 ^ 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 174 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

B D = 13 70) .km,ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 116 giri per minuto 
delle ruote motnei con cerchioni di 
50 mm. I) = 1370) . HP 350 


NUMERO 


3911-12 

3919 

3921-22-26 

3929-30 


Addo 

di 

costrn- 

zioue 


1863 

1871 

1872 


COSTRUTTORE 

SORRP-STEWART. Manchester 
HARTMANN, ChemniU 
» 

PIETRARSA, Napoli 


OSSEE VA ZIONI 


La locomotiva 3919 ha la 
caldaia del gruppo 899 con lievi 
differenze. 

Le locomotive 3911-3929 e 
3930 hanno In pressione di re¬ 
gime ridotta a 8 kg. per cm.s 

La distanza fra le testate 
della locomotiva e del tender 
(locomotive 3919-3921-3922-3926) 
invece di mm. 140 e di mm. 245. 

Le locomotive dal N. 3911 
alla 3926 hanno un tender della 
capacità di acqua di m.3 6,5. | 





































































































































































































mov,* dello smo LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

srvixio della Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 391 F.S N. 3931-3933-3936-3938.*> 


TAVOLA 57 



*) 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghe*» totale della caldaia . . . min. 6240 
Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

Bul “do.m 3 3,184 

Volume di vapore.» \ 495 

Preaaione massima per cm* .... kg. 9 

Graticolo 

Lunghe:» (in ori «ornale).m m . 1226 

Urfth ““ < * ).. 990 

Superficie ( . ). . . (Q) m . 1|20 

Porno 

Altuui medi. enUa graticola. . . . mm . 1380 

Lungheria (in mito).. u76 

Wghe “ < id ' >. 1020 

drappo 3910*3937 B.M N. 3930-3932-3935- 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 454 

Diam0 tro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4135 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • 

Tubi. 

Totale. 


q 

Rapporto -Q- 


(S) 


6,72 

95,87 

102,59 

85,6 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . i m ? 8 . 8Ìmo • • • ' 
t f mimmo 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


Diametro 
Scappamento fisso. 

Camino . . S diametro massimo 


1240 

1212 

4835 

760 

1524 

440 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 432 

Corsa degli stantuffi.» 584 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1400 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 30600 

Peso a vuoto.» 27200 

Peso aderente.» 30500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 21500 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 11500 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Freno a oontrovapore. 


Caratteristiche deila locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

P er ora.kg. 4100 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5090 

corrispondente- al coefficiente di aderenza 

1:7 . (fa) » 4360 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (J»i) ,> 3080 

Rapporto Fm : Fa. 1 47 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 174 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm. 

D = 1370) ........ . fan,ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 116 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1370) . Hp 340 


NUMERO 


3931-33 

3936-38 


Addo 


costru- 

ZÌ0D8 


COSTRUTTORE 


SIGL. WIENER. Neostadt 


OSSERVAZIONI 


Le locomotive 3931 e 3938 
hanno la pressione di regime 
ridotta a 8 kg. per cm.* 





























































































































































































TAVOLA 58 


FERROVIE DELLO STATO 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 


Servizio della Trazione 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 410 F.S (rosene) N. 4101. ** 



Caldaia 
Dati generali 


1 Lunghezza totale della caldaia 

mm. 

8194 

1 Volume di acqua con 10 cm. di altezza 



sul cielo. 

m 3 

6,200 

j Volarne di vapore. 

» 

2,600 

Pressione massima per cm 1 .... 

kg. 

10 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

2067 

Larghezza ( » ). 

» 

1032 

Superficie ( * » ) • • . (G) . 

m 3 

2,10 


Tubi bollitori 

Tipo! lincio 

Numero. 219 

Diametro.mm. 52/47 

Lunghezza tra le piastre.» 4700 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 11,00 

Tubi .» 152^00 

Totale .(S) . » 163,00 

g 

Rapporto . 77 ^ 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ ma8simo • • • mm. 1500 
f minimo ...» 1471 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5943 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 480 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1200 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert 


Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasver 8 . della sala anteriore, mm. 36 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 50400 

Peso a vuoto.» 44200 

Peso aderente.» 50400 


Tender 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6940 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1170) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 10400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » 7200 

normale svilujtpabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F„) » 5370 

Rapporto Fm: Fu . 144 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

4101 

1892 

BREDA. Milano 


OSSER TAZIO XI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 59. 

Tender del gruppo 410 
(Tav. 58-59-00). 


Forno 

Alt«m media sulla graticola . 
I Lungheiia (in alto) . . . 

1 Lwghem ( id. ) . . 


Camera a fumo e camino 



Lunghezza 



1292 

1525 

Diametro 



1529 

2000 

Scappamento variabile a palette. 


1100 

Camino - . 

) diametro massimo 

1 » minimo • 

• mm. 

. » 

460 

390 


Peso totale in servizio.kg. 26400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14400 

Capacità di acqua.» 9500 

» di carbone.» 2500 

— ♦ - 

Freno ad aria compressa automatico, agente solo 
sulle ruote del tender 
Freno a controvapore. 


1170) . .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 136 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1170) .jjp ggg 


Qr "l*P” 301-350 K.S n. 301. 













































































































































































TAVOLA 59 


FERROVIE DELLO STATO 

9 rvixlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 410 F.S (i* Serie) N. 4102 a 4104-4106 a 4112-4114-4115-4117 a 4125.*' 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghetta totale della caldaia . . . mm. 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

eul cielo. m .T 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm 3 .... kg. 

Graticola 

Lunghetta (in orizzontale). ra m. 

Larghetta ( id. ).* 

Superficie ( id. ). . . (G ) . m - 

Porno 

' Alletta media sulla graticola. . . . mm . 

I Lunghetta (in alto).. 

|| Larghetta ( id. ).. 

*> « Uru PM „ 301.350 P S N. 302 n 304- 


8093 

6,200 

2,600 

10 


1965 

1032 

2,00 


1525 

1900 

1100 


Tubi bollitori 

Tipo : lincio 

Numero. 219 

Diametro.mm. 52/47 

Lunghezza tra le piastre.» 4850 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • 

Tubi. 

Totale. 


(S) 


Bapporto -q- 


Gorpo cilindrico 


10,47 

156,86 

167,33 

83,6 


Diametro interno . i ma88imo -min. 1500 

( minimo. ...» 1471 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza .... . 

Diametro. 

Scappamento fisso. 

Camino . * diametro massimo . . mm. 460 

I » minimo. . . » 390 


5943 


1142 

1529 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. mm . 480 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1200 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers, della sala anteriore, mm. 36 
Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 53400 

Peso a vuoto.» 47200 

Peso aderente.» 53400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 26400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14400 

Capacità di acqua.» 9500 

» di carbone.» 2500 

Freno a controvapore. 

Freno ad aria compressa automat. per le locom. 4114- 
4115-4117 a 4125, agente solo sulle ruote del ten¬ 
der 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6780 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = H70) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 10400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . W » 7630 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F „) » 5300 

Bapporto Fm : Fa. i p 36 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

Fi—1170) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 136 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D — 1170 . HP 600 


NUMERO 


4102 a 04 
4106 a 08 
4109 a 12 
4114-15 

4117 

4118 a 25 


Addo 

di 

costn- 

ZÌ0D8 


00STBUTT0BE 


ANSALDO, Sompisrdareua 


OFFICINE UECCAN., Milano 


21 


306 a 312-314-315-317 a 325. 


OSSER VA ZIO NI 


Caldaia di origine e per ri¬ 
cambio del grappo 410 (escluso 
le locomotive della Tav. 60). 

NeUe locomot. 4102 a 4104, 
4106 a 4112-4114-4115-4117 la 
posizione del duomo e della 
sabbiera sono invertite e lo 
scappamento è variai», a pera. 

Alcune di qoeste locomoti¬ 
ve hanno due sabbiere sul cor¬ 
po cilindrico. 

Tender del grappo 410 
(Tav. 58-59 e 60). 


























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


Luoumuuvt A 4 ÒALt AUuOPPIAlt (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Gruppo 410 F.S ( 2 * Serie ) N. 4105-4113-4116. 


TAVOLA 60 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 8455 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo. . 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per om 1 . . . kg, 


6,400 

2,300 

10 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). miL( 

Larghezza ( id. ).» 

Superficie ( hi. ). . . (Q) . m , 

Porno 

Altezza media sulla graticola. . . . mm , 

Lunghezza (in alto). . 

Larghezza ( id. ) . 


2116 

1016 

2,15 

1560 

2050 

1070 


m . . Tubi bollitori 

lipo: lindo 

Numero. 2 05 

® iametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 5150 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 1100 

E" b V .» 149,28 

Totale ' '.(S) . e 160,28 

Supporto -g-. 74i6 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . | ma88Ìmo • . . mm. 1500 
( minimo. ...» 1468 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6155 

Camera a fumo e camino 

bu "S tl ® zza .mm. 1070 

Q iametro .» 1532 

scappamento variabile a pera. 

Camino . . J diametro massimo . . mm. 515 
f » minimo...» 400 


" . .. 301-305 R.S N. 305-313-: 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. . 480 

Corsa degli stantuffi.» ggO 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 42 OO 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert, 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della sala anteriore, mm. 36 
Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg, 56900 

Peso a vuoto.» 50500 

Peso aderente.» 56900 

Tender 

Peso totale in servizio. kg, 26400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14400 

Capacità di acqua.» 9500 

» di carbone.» 2500 

Freno ad aria compressa autom. alle locom. 4113-4116 
agente solo sulle ruote del tender. 

Freno a controvapore alle locomotive 4105-4113. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

Rf pe J° ra '..kg- 7040 

btorzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1170) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 10400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1: 1 7 . W » 8130 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 5449 

Bapporto Fn, : F. a . 4 2g 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 204 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

Vt D = U7 °\ .• km.oru 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 136 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1170) - .... E? 600 


NUMERO 


316. 


4105 

4113-16 


Anno 

di 

costru¬ 

zione 


1893 

1894 


COSTRUTTORE 


ANSALDO, Sampierdarena 


OSSERVAZIONI 


Caldaia del gruppo 420 (Ta¬ 
vola 61-64) e di ricambio poi 
gruppo 410 limitatamente alle 
locomotive della Tav. 60. 

La locomotiva 4116 ha due 
sabbiere sul corpo cilindrico. 

Tender del gruppo 410 
(Tav. 58-69-60). 









































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Irvizlo delia Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 61 


Gruppo 420 F.S <7* Serie) N. 4201-4202-4204-4205-4207-4208-4210 a 4216-4219 a 4222-4224 a 4227-4229 a 4231-4238-4253-4264- 

4269-4284-4288-4289-4294-4296-4298-4303-4310-4316-4323-4324-4334 a 4336-4344-4351-4353-4354-4361-4364-4368-4377-4382.*) 



Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia . . . mm, 8456 

Volarne di aoqaa oon 10 om. di altana 

8ul ciel °.m 3 6,400 

Volume di vapore. » 2,300 

Prenione massima per om 1 . ... kg. 10 


Graticola 

Longhena (in orinontale). . 
Larghe*» ( id. ). . 

Superficie ( id. ). 

Porno 

Allena media.sulla graticola- 
Lunghe*» (in alto) .... 
Lvghena ( id. ) . . . 


(G) 


2116 

1016 

2,16 

1660 

2060 

1070 


Tubi bollitori 

Tipo: lincio 

Numero. 205 

Diam etrc. . 59/45 

Lunghezza tra le piastre.» 5150 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . 

Tubi. 

Totale.(g) 

Eapporto . 


11,00 

149.28 

160.28 

74,6 


Corpo cilindrico 

Diametro interno - \ mafisimo - min. 

f mimmo- ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mmi 

Diametro.» 

Scappamento variabile a palette. 

Clamino J diametro massimo . . mm . 

ì » minimo...» 


1500 

1468 

6155 


1070 

1532 


515 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1220 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabil. trasvers. della sala posteriore mm. 40 
Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 52900 

Peso a vuoto.» 46000 

Peso aderente.» 52900 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 26700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13700 

Capacità di acqua. » 9000 

» di carbone.» 4000 

Freno (vedasi fascicolo “Locomotive ed automotrici 
in servizio ed in costruzione al 30 Giugno 1914. „ 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg, 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

i : 7 .(F«) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 

Rapporto Fm : Fu. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 199 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruota motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 132 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1200) . J{p 620 


7040 


11450 

7560 

5600 

1,51 


« Ori R * N 480l - 48M - ,S(, -'-«» 6 - < 8^-«08.4810 a 4816-48.9 a 4822-4824 a 4827-4829 a 4831. 

N. 4207 4222-4233-4238-42o3-4257-4258-4263-4265-4267-4272-4279-4285-4292-4293-4303 a 4305-4313-4320-4322-4323-4330-4333-4337-4346-4351 


NUMERO 


4201 

4202 
4204-05 
4207-08 
4210 a 12 
4213 a 16 
4219 a 22 

4224 

4225 a 27 
4229 a 31 ' 
4238-53 
4264-69 
4284-88 
4289 
4294 
4296-98 
4303 
4310-16 
4323-24 
4334 a 36 
4344-51 

4353-54-61-64-68 

4377 

4382 


Addo 

di 

coitru- 

ZÌ0D8 


1873 

1874 
1882 


1873 

1874 


1873 

1874 


1883 

1884 

1885 

1886 
1887 

» 

1889 


COSTRUTTORE 


S16L. TIEBER, VsDstadt 
» 

MAFFEI, Monaco 

» 

» 

SIG. TIEIEB, lonstadt 


MAFFEI. Mooaco 


ANSALDO. Sampierdareoa 
MAFFEI, Mooaco 

* I 

PIETBABSA, Napoli 
SOC. ADSTBO-DMGH.. Vienoa 
BREDA. Milano 
COKEfilLL, Seraiog 
OFPIC. FEfìfl.. Napoli 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di ricambio poi 
gruppi 420 (Tav. 61-64) e 410 
limitatamente alle locomotive 
della Tav. 60. 

Le locomotive comprese fra 
i numeri dal 4296 a 4382 hanno 
il telaio delle locomotive ed il 
tender eguale a quello delle Ta¬ 
vole 63 e 64. 

Alcune di queste locomo- 
live hanno due sabbiere uni cor¬ 
po cilindrico. 

Tender del groppo 420 (Ta¬ 
vola 61-62). 





























































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

ervlzlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 420 F.S (,. Serie) N. 4203-4206-4209-4217-4218-4223-4228-4232 a 4237-4239 a 4252-4254 a 4263-4265 a 4268-4270 a 4283- 

4285 a 4287-4290 a 4293-4295-4297-4299 a 4302-4304 a 4309-4311 a 4315-4317 a 4322-4325 a 4333- 
4337 a 4343-4345 a 4350-4352-4355 a 4360-4362-4363-4365 a 4367-4369 a 4376-4378 a 4381-4383 a 4389*> 


TAVOLA 62 



Caldaia 
Dati deaerali 

Lunghe»*» totale della caldaia 
Volume di acqua con 10 om. di altezza 
■ni cielo 

Volume di vapore. 

Pressione massima per cm* 

Graticola 

Lunghe»*» (in oriiiontale). 

Larghe»*» ( id. ). 

8uperfiHe ( id. >. 


<G) 


' Porno 

Altea*» medi» soli» gratìcola- 
Lunghe**» (in alto) .... 

Whem ( id. ) . . 


mm. 8490 

m 3 6,300 
» 2,300 

• kg. 9 

mm. 2118 
» 1028 
m* 2,16 

mm. 1610 
» 2065 

» 1110 


Tubi bollitori 


Tipo: liscio 

Numero. 206 

Diametro. mm . 52/47 

Lunghezza tra le piastre.» 5150 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola - 

Tubi .. . . . 

Totale. 


g 

Bapporto 

Vr 


(S) . 


10,70 

165,93 

166,63 

77,1 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo • . . mm. 1500 
. minimo. ...» 1467 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min. 

Diametro . . ..» 

Scappamento variabile a palette, 
damino . 5 diametro massimo - . mm. 

I » minimo...» 


6190 


1110 

1533 


480 

400 


*> « Gruppo uo K.A N. 4803 
* 0r ° p P° *301 • 4500 R.M 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri . . . . mm . 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto, 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 


530 

610 


1220 


Spostabil. trasvers. della sala posteriore 

mm. 

40 

Dati generali 



Locomotiva 



Peso totale in servizio. 


52700 

Peso a vuoto. 

» 

45900 

Peso aderente. 

» 

52700 

Tender 



Peso totale in servizio. 

kg. 

26700 

Peso a vuoto (con attrezzi) • - 

» 

13700 

Capacità di acqua. 

» 

9000 

» di carbone. 

» 

4000 


Freno (vedasi fascicolo “ Locomotive ed automotrici ' 
in servizio ed in costruzione al 30 Giugno 1914. „ J 


-4806-4809-4817-4818-4823-4828. 

N. 4201 a 4206-4208 a 4221-4223 a 4232-4234 a 4237-4239 a 4252- 
4302-4306 a 4312-4314 a 4319-4321-4324 a 4329-4331-4332-4334 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 7040 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 11450 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 • ..(Fa) » 7530 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 5600 

Bapporto Fm : Fa. ^52 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 199 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200 ) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 132 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1200) . ]jp g2Q 


4254 a 5266-4259 a 4262-4264-4266-4268 a 4271-4273 
a 4336-4338 a 4345-4347 a 4350-4352 a 4358. 


a 4278-4280 a 4284-4286 a 4291-4294 a 


NUMEBO 


4203-06-09 

4217-18 

4223-28 

4232 

4233 a 37-39 a 52 
4254 a 63-65 a 68-70 

4271 

4272 a 76 

4277 a 83-85a87-90 

4291 a 93 

4295-97 

4299 a 302 

4304 a 06 

4307 a 09-11 a 15 

4317-18 

4319 a 22-25-26 
4327 a 31 
4332-33-37 a 41 
4342-43-45 a 50-62 
4356 a 60-62 
4363-65 a 67 
4369 a 76 
4378-79 
4380-81-83 
4384 a 89 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


1882 

1873 

1874 

1873 

1874 
» 

1881 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 
» 

1886 
1886 
1887 
1886 
1887 
1889 


00STBUTT0BE 


MAFFEI. Monaco 
SIC. YIENER, Neustadt 


MIAMI & VENTURI. Milano 
MAFFEI, Monaco 


ANSALDO, Sampiérdarona 
MAFFEI. Monaco 


P1ETRAHSA, Napoli 

» 

SOC. AUSTRO-UNGH., Vienna 

» 

BREDA, Milano 
C0KER1LL, Seraihg 

D 

BREDA, Milano 
OITIC. FERRO?. Napoli 

BREDA. Milano. 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi groppo 410 (Tav. 60; e 
420 (Tav. 61-64). 

Le locomot. 4209-4218-4223 
4234-4236-4259 - 4265 - 4266 - 4270 
4272 4281 - 4282 - 4286 - 4287 - 4291 
4295-4297-4299- 4300-4308 - 4309 
4311-4313-4314- 4318 - 4320 - 4325 
4328-4330-4332-4333-4337 a 4341 
4343-4349-4350-4350 a 4359-4362 
4367-4370 a 4373-4378-4383-4385 
4388-4389 aventi La caldaia d 
acciaio (come Tav. 63) la pres 
aione di regime è di 10 kg 
por cm.5 

Le locomotive comprese fra 
i numeri dal 4295 a 4389 hanno 
il telaio delle locomotive ed il 
tender eguale a quello delle Ta¬ 
vole 63 e 64. _ 

Alcune di queste locomo¬ 
tive hanno due sabbiere sul 
corpo cilindrico. 


" i Tender di gruppo 420 (Ta- 
3 vola 61-62). 


6 

-! 

138 






























































































































































































































■ ERROVIE DELLO STATO 

rvixlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A k SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 420 F.S (sa Serie) N. 4391 a 4400-4402 a 4407-4409 a 4431-4433 a 4493 . m 


TAVOLA 63 



Caldaia 
Dati ■•aerali 

Longhena totale della caldaia • . . 

| Volume di aoqoa con 10 om. di altezza 
ani aielo . . 

Volume di vapore. 

Preazione manima per om* . . . . 

Graticola 

I Longhena (in ori non tale). 

( id. ). 

| 8 °P«ficie ( id> j. (Q) 

Ponsò 

Altana media ralla gratioola. . . 

Longhena (in alto). 

, ^Waa ( id. ). 

*) •* Orupjio MOI-4SOO K.M N . 


mm. 8490 

m 3 6,300 
» 2,300 

kg. 10 

mm. 2118 
» 1020 
m’ 2,16 


mm. 1610 
» 2055 

• 1110 


Tabi bollitori 


Tipo: (i*cio 
Numero . 

Diametro. 

Lunghezza tra le piaatre 


205 

mm. 52/47 
*> 5150 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola . 

Tubi. ... 

Totale. 


g 

Rapporto -Q- 


(S) . 


caldi 

m J 10,70 
» 155,93 
» 166,63 

77,1 


Corpo cilindrico 

Diametro interno • | m p*aimo 

( minimo- ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 

Diametro » 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ^ diametro massimo . . mm . 

minimo...» 


mm. 1500 
» 1467 
» 6190 


1110 

1533 


1 


480 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1220 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabil. trasvers. della sala posteriore mm, 40 

Dati generali 
Locomotiva 

Pobo totale in servizio.kg. 65700 

Peso a vuoto.» 49000 

Peso aderente.» 55700 

Tender 

Peso totale in servizio.ig. 26700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13700 

Capacità di acqua.» 9000 

» di carbone.» 4000 

Freno (vedasi fascicolo “ Locomotive ed Automotrici 
in servizio ed in costruzione al 30 Giugno 1914. „ 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7040 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11450 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 7960 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (if n ) » 5600 

Rapporto Fm : Fa. 1,44 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 199 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1200) . km, ora 46 

Potenza normale in HP effettivi aRe 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora. 
(corrispondente a 132 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1200) ..... HP 620 


NUMERO 

inno 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

4391 a 4400-02 a 05 

1897 

AISALDO, Sampierdarena 

14 

Caldaie di origine. 

4406-07-09 a 13 

1898 

BRBDA. Milano 

7 

La locomotiva 4458 avente 





la caldaia di ferro (come Ta¬ 

4414 a 19 

1900 

» 

0 

vola 02) la preeeiono di regime 

4420 a 23 

1901 

» 

4 

è di 9 kg. per cm.* 

4224 

1900 

» 

1 

Alcune di queste locomo¬ 





tive hanno due sabbiere sul 

4226 a 27 

1901 

» 

ó 

corpo cilindrico. 

4428 a 31-33 a 45 

» 

FABB.LOCOM. STATO OKBH. 

17 

— 





Tender del gruppo 420 (Ta¬ 

4446 a 54 

» 

ANSALDO, Sampierdarena 

9 

vola 63-64). 

4455 a 63 

» 

BREDA, Milano 

9 


4464 a 71 

1904 

HEHSCBEL, Cassai 

8 


4472 a 77 

» 

HAWTHORN GOPPY. Napoli 

6 


4478 a 93 

1995 

» 

16 





100 



4360-43694371 „ 4376-4378 » 4400-4402 » 4456. 



























































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 420 F.S (» Serie) N. 4390-4401-4408-4432.*> 



TAVOLA 64 


Caldaia 
Dati annerali 

Lunghezza totale della caldaia . . . mm. 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo. m : ‘ 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm-' .... kg. 

Graticola 

Lunghetta (in orizzontale).mm. 

Larghezza ( » 

Superficie ( » )• . . (G) . m J 


Forno 

Altezza media sulla graticola . . 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ). 

Tabi bollitori 

Tipo; litio 

Numero . 

Diametro 

Lunghezza tra le pietre 


mm. 


8455 

6,400 

2,300 

10 


2116 

1016 

2,15 


1560 

2060 

1070 


205 

50/45 

5150 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • . . m* 11,00 

Tubi.» 149,28 

Totale.(S) . » 160,28 

g 

Rapporto -g- . 74,0 

Gorpo cilindrico 

Diametro interno . | m “ aimo ' ' mm - 1600 

( mimmo ...» 1408 

Lunghezza, oompresa la camera a fumo » 6156 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. iq70 

Diametro.» 1532 

Scappamento variabile a palette. 

Clamino ) diametro massimo . . mm. 616 
I , » minimo. . . » ' 400 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 630 

Oorsa degli stantuffi.» 0 x 0 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1220 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasversale della sala poster, mm. 40 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

55900 

Peso a vuoto. 


49000 

Peso aderente. 


65900 

Tender 

Pobo totale in servizio .... 

• • kg. 

26700 

Peso a vuoto (oon attrezzi) . . 

» 

13700 

Capacità di acqua. 


9000 

» di carbone. 


4000 


Freno ad aria compressa antomatioo e moderabile. 
Freno a oontrovapore, esolnsa la locomotiva 4390. 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 


7040 


NUMERO 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 



D = 1300) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 


4390-4401 


11450 


4408 


1897 ANSALDO, Sampiardaraoi 

1898 BBEDA,-Milano 


2 

1 


Caldaia di ricambio per i 
grappi 420 (Tav. 61-64) e 410, 
limitatamente alle locomotive 
della Tav. 60. 


7 .(fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . (F n ) » 

Rapporto Fm : Fa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 199 per minuto delle ruote 
motrici' con cerehioni di 50 mm., 


7990 


4432 


5600 

1,43 


1901 


FAB. LOC. STATO OKOBEB. 


1 


.4 


Le locomot. 4401-4408 han¬ 
no due sabbiere sul corpo ci¬ 
lindrico. 

Tender del gruppo 420 (Ta¬ 
vola 63-64). 


D = 1200) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 132 ^iri per minuto 
delle ignote motrici con cerchioni di 


50 mm. D = 1200 .HP 02Q 


*> ** °*®PP® 4201-4500 


KM N. 4359-4370-4377 4401. 









































































































































































































































FERROVIE dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 450 F.S ( ,S Serie ) N. 4501-4503.*> 


TAVOLA 65 



Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia 


• mm. 7484 


sul cielo. 


Volarne di vapore .... 

. . . .* 2,600 

Preeeioue munms per cm * 1 

• ' • • kg. 10 

Graticola 

Longhena (in orinontale). . 

• • • mm. 2115 

L ->ghena ( » ). . 


Superficie ( » ). 

• (0) • m* 2,10 

Porno 

[ Alte*» media eolia graticola . 

• • mm. 1275 

1 Longhena (in alto) .... 


|| ( id. ) . . 



Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 228 

Diametro. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m J 9,27 

T *ti.» 137,00 

Totale.(S) . * 140,27 

g 

Rapporto -g- . 69,8 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ ““T 0 160 ° 

( mimmo ...» 1468 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4184 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. iqqo 

Diametro.» igoo 

8 oappamento variabile a palette. 

Camino . . $ ^“etro massimo . . mm. 480 

I » minimo...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri l >.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della sala anteriore, mm . 10 
Spoatabil. trasvers. della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 48000 

Peso a vuoto.» 42800 

Peso aderente. » 48000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 26800 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 13300 

di acqua.» 9000 

di carbone.» 4500 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 6740 

8forzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì250) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i :7 . (Fa) * 6860 

normale sviluppabile oon continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 6600 

Rapporto Fm : P». i ( 73 

Velocità massi ma ammessa (corrisponden¬ 
te a giri i9i per minuto delle ruote 
motrici con oerohioni di 50 mm., 

D = 1250) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250 . jjp 620 


NUMERO 


4601-03 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


1883 


COSTRUTTORE 


BOHSIG, Berlino 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origine. 

Per la caldaia di ricambio 
a forno piano vedasi gruppi 450 
(Tav. 66). 451 (Tav. 71-72). 

Tender cornane ai gruppi 
450 (Tavola 65-66-67) e 540 (Ta¬ 
vola 85-86). 


1) Rappresenta il diametro 
dei cilindri di ricambio. 


*) « Gruppo %50 R A N. 4502-4508. 







































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

ervlzlo della Trazione 




LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 450 F.S ( 2 * Serie) N. 4502-4505-4508. *> 


TAVOLA 66 


Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia . . . 

Volume di aoqua con 10 cm. di altezza 
■ni cielo. m : 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm 3 ... kg. 

Graticola 

Longhena (in orinontale). mmi 

Lwrhena ( » ) 

Superficie ( . m . 

Forno 

Aliene nedie «ili. giticele. . . . mm , 
Lunghetta (in alto) ..... 

Wgheoa ( id. ) . . 




*> - On.p.H, , so H A N 450M603 . 4607 


mm. 7785 


6,900 

2,400 

10 


2111 

980 

2,05 

1635 

2050 

1240 


Tubi bollitori 

Tipo! liscio 

Numero. 241 

Diametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 11,60 

^, bi ..» 144,83 

Totale .(S) ■ » 166,43 

Rapporto -jL . 76,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j massimo • • • mm. 1568 
I minimo ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1200 

? lametro ' • ..» 1634 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . \ diametro massimo . . mm. 480 
l » minimo...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri «.mm, 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della sala anteriore, mm. 10 
Spostabil. trasvers. della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 52000 

Peso a vuoto.» 46000 

Peso aderente.» 52000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 26800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13300 

Capacità di acqua.» 9000 

» di carbone.» 4500 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

P er ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (co» cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 7440 

nomiate sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . ( F n ) » 5600 

Bapporto Fm s Fa. j 59 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri i91 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1S5 °) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effe trivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250 . JfP g 2 Q 


NUMEBO 


4602-05-08 


Aodo 

di 

costru¬ 

zione 


00STBUTT0BE 


1883 B0RSI6, Boriino 


OSSER VAZIOXI 


Caldaia di ricambio a forno 
piano pei gruppi 450 (Tav. 66), 
e 451 (Tav. 71-72). 

Tender comune ai gruppi 
450 (Tavola 65-66-67) e 540 (Ta¬ 
vola 85-86). 


1) Rappresenta il diametro 
dei cilindri di ricambio. 







































































































































































































































ferrovie dello stato 

«rvlzlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 450 F.S ( 2 *Serie) N. 4504-4506-4507 * ) 


TAVOLA 67 



r 


Caldaia 
Dall ■•aerali 


Lunghetta totale della caldaia . . mm. 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

■ul cielo. m 3 

Volarne di vapore.» 

Preatione maaaima per cm 1 . . . . kg. 


Graticola 

Longhena (in orizzontale). mn 

ghetta ( jd. ).. 

Superficie ( id. ). . . (G) . m , 


Porno 

Altatia inedia galla graticola 
Lunghetta (in alto) . . 

Whem ( id. ) . . . 


*) «* Gruppo *50 K.A 


N. 4.' >01-4504-4505. 


7785 

5,760 

2,400 

10 

2110 

980 

2,05 

1350 

2050 

1240 


Tubi bollitori 

Tipo: liccio 

Numero. 241 

Diam etro. . 59/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 9 77 

2W. 144,83 

™ e ■ . .(S) • » 154,60 

fiapporto -Q-. 754 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • \ masa i mo • • mm. 1568 

I minimo. ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5485 

Camera a fumo e camino 
Lunghezza. 1200 

? lame,ro .» 1534 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . $ diametro massimo . . mm. 480 

f » minimo...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri . mmi 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasvers. della sala anteriore 
Spostab. trasversale della sala posteriore 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso a vuoto • 
Peso aderente • 


Peso a vuoto (con attrezzi) 
Capacità di acqua • . . 
* di carbone. . . 


, mm. 

10 

» 

20 


50600 

» 

44700 

» 

50600 

kg- 

26800 1 

» 

13300 

» 

9000 

» 

4600 j 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di SO mm., 

D = 1250) — ; 

masaimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 7230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 5600 

Rapporto Fm : Fa. 1^4 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) ..... HP 020 


NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

a 

OSSER VAZIONI 

4504-08-07 

mj 

BOBSIG, Berlino 

3 

Caldaia comune ai gruppi 
*50 (Tavola 67) e 451 (Tav. 68- 
6D-70). 





Per la caldaia di ricambio 
a forno plano vedasi gruppi 450 
(Tav. 66) e 451 (Tav. 71 e 72). 





Tender comune ai gruppi 
450 (Tav, 65-66 07) e 540 (Ta¬ 
vola 85-86). 





1) Rappresenta il diametro | 
dei cilindri di ricambio. 



















































































































































































































ferrovie dello stato 

fervalo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 451 F.S N. 4511-4552.*> 



TAVOLA 68 


Caldaia 
Iteti generali 

Lunghe»» totale della caldaia . . . min. 77.85 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 

a«lo.m 3 5,760 

Volume di vapore.» 2,400 

Preasione manime per cm* .... kg. 10 


Lunghetta (in orinontale) • 
La. ghetta ( » ). 

Superficie ( » ). 


Allena media eolia graticola . 
Lunghetta (in alto) . 

( id. ) . . . 


• • min. 2110 

• • » 980 

(G) • m* 2,05 


min. 1350 
2050 
• » 1240 


*> « Onip,Hj *50 M. K.A. N. ,50» a 4550. 


Tubi bollitori 

Tipo: lindo 

Numero. 241 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m a 9,77 

Tabi .» 144,83 

Totale .(S) . » 154,60 

g 

Rapporto . 75,4 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ ma88Ìmo • • • mm. 1568 

( minimo ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1200 

Diametro.» 1534 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . ' diametro massimo . . mm. 480 

^ » minimo. . . » 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
SpoBtabilità trasvers. della sala anteriore, mm. 10 
SpoBtabil. trasvers. della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 66000 

Pobo a vuoto.» 49000 

Peso aderente. ...» 55000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 28300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13100 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchimi di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) * 7860 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 5600 

Rapporto Fm : Fa . 1,47 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D ~ i25 °) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250 . gp 620 


NUMERO 

4511 a 13 
4514 a 22 
4523 a 34 
4535 a 52 


Addo 

di 

coitru- 

ZÌ0DB 


1887 

1888 


COSTRUTTORE 


KESSLER, EssliogiD 


SOC. AUSTRO UNGE.. Tisana 


12 


18 


42 


OSSERVAZIONI 


Caldaia comune ai gruppi 
♦50 (Tavola 67) e 451 (Tav. 68- 
69-70). 

Le locomotive 4515 a 4518- 
4520-4521-4527 a 4532-4534-4535- 
4537-4538-4543-4545 a 4548-4551 
e 4552 hanDo la caldaia di ri¬ 
cambio a forno piano, vedasi 
grappi 450 (Tav. 66) e 451 (Ta 
vola 71-72). 

La locomotiva 4533 ha dne 
sabbiere sul corpo cilindrico, 
come Tav. 69. 

Tender comune ai gruppi 
270 (Tavola 41), 4SI (Tav. 68)t 
545 (Tav. 87). 










































































































































































































ferrovie dello stato 

,rvi*lo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 451 F.S N. 4553-4556-4557-4559-4561-4566. *> 


TAVOLA è9 



Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia . . . min. 7785 
Volume di aoqoa con 10 cm. di altezza 

. m 3 5^60 

Volume di vapore.» 2,400 

Preaaioue massima per cm-’ .... kg. 10 

Graticola 

Lunghetta (in oriuontale). mni . 2110 

L " gh * m < W. ).» 980 

Superficie ( id . )• . (Q) . m ‘ 2,05 


Porno 

Altana media «olla graticola- 
Lunghetta (in alto) ... 
Larghetta ( id. ) . . . 


• min. 1350 
2050 
* 1240 


* )M . . R A. N. 4551-4554-4fi',5-4',57 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 241 

Diametro. 50/45 

Lunghezza tra le piastre. » 4250 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Porno al disopra della graticola . . . m 1 9,77 

2™».» 144,83 

Totale .(S) - » 154,60 

Eapporto 75,4 

Corpo cilindrico 

Diametro interno - i ma88Ìmo lfi 68 

f mim m o- ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1200 

Diametro.» 1534 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . ) diametro massimo . . min. 480 

» » minimo...» 420 

■4559-4564. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.min. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stepbenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della Baia anteriore, mm. 10 
Spostab. trasversale della sala posteriore » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 56400 

Peso a vuoto.» 50000 

Peso aderente.» 56400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14500 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 

Preno ad aria compressa automatico e moderabile. 

Le locomotive 4553 e 4566 hanno pure il freno a con¬ 
trovapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto . 

per ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì250) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 8060 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 5600 

Eapporto Pm : Fa. 1,47 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D=1250) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. T) =1250) . HP 620 


NUMEEO 


4553-56-57-59-61 

4566 


Addo 

di 

coitrn- 

ZÌ0DB 


00STEUTT0EE 


COSTR. MECCA»., Saranno 
NEILSON, Glasgow 


OSSERYAZIOXI 


Caldaia comune ai gruppi 
450 (Tavola 67) e 451 (Tav. 68- 
69-70). 

Per la caldaia di ricambio 
a forno piano vedasi grappi 450 
(Tav. 66) e 451 (Tav. 71 e 72). 

Le locomot. 4557-4559-4566 
hanno la sola sabbiera anteriore 
come Tav. 68. 

Tender comune al gruppi 
270 (Tav. 42), 451 (Tav. 69-70- 
71-72), 545 (Tav. 88) e 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 




























































































































































































































ferrovie dello stato 

rvlxlo delia Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 451 F.S N. 4554-4563-4564-4567 a 4570-4576-4580-4581*> 


TAVOLA 70 



Lunghe; 


Caldaia 
Dati generali 
i totale della caldai a 


• mm. 7785 


■ul cielo .... 


5,760 

Volume di vapore . 


2,400 

Pienone mas» ma per cm 1 


10 

Graticola 

Lunghetta (in orittontale). . 


2110 

, ^gbena < » ). 


980 

| Superficie ( , y 

• (G) . m 1 

2,05 

Porno 

ÀlWma media mila graticola . 

• mm. 

1350 

Longhena (in alto) . . 


2050 

1240 

Ur fb«na ( ÙL ) . 


*) •« Gruppo %50 Me R. A N. 

4552-4561-4562-4565 


Tubi bollitori 

Tipo:, lincio 

Numero. 241 

Diametro. mnil 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m s 9,77 

Tubi.» 144,83 

Totale .(S) . » 154,60 

g 

Rapporto -Q- 75,4 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j ma8sim0 ' • ' mm - !568 

( mimmo ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 1200 

Diametro.* 1534 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . ' ^“etro massimo . . mm. 480 

I » minimo...» 420 

a 4568-4574-4578-4579. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spo8tabilità traavers. della sala anteriore, mm. 10 
Spostabil. trasvers. della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Pobo totale in servizio.kg. 56000 

Peso a vuoto.» 50000 

Peso aderente.* • » 56000 

Tender 

Pobo totale in servizio.kg. 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14500 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 

Preno a vuoto non automatico. 

Freno a oontrovapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » 8000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 6600 

Sapporto Fm : Fa . 1,48 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D=1250) .. km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con- 
„ tinnita alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 0 iri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250 . HP 620 


NUMERO 


4554 

4563-64-67 a 70 
4576-80-81 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


C0STEUTT0EE 


GOSTRDZ. MECO.. Saronno 
NEILSOH, Glasgow 


10 


OSSERVAZIONI 


Caldaia comune ai gruppi 
450 (Tavola 67) e 451 (Tav. 68- 
69-70). 

Per la caldaia di ricambio 
a forno piano, ved. gruppi 450 
(Tav. 66) e 451 (Tav. 71-72). 

Lo locomotive 4569 o 4576 
hanno dne sabbiere Bui corpo 
cilindrico, come Tav. 69. 

Tender comune ai grappi 
270 (Tav. 42), 451 (Tav. 69-70- 
71-72), 545 (Tav. 88) e 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 




















































































































































































ferrovie dello stato 

irvl *.o delia Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 451 F.S N. 4555-4558-4560-4562-4565-4574. *> 


TAVOLA 71 



Caldaia 

Dati generali 

Longhena totale della caldaia . . . mm. 7785 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

8al oiel °.m 3 5,900 

Volume di vapore .» 2 400 

Pressione massima per cm 1 .... kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in oriszontale). mm , 2111 

Larghetta ( id . ).• 980 

Superficie ( id. ). . . (Q) . 2( 05 


Porno 

I Altana media sulla graticola. 
|l Lunghetta (in alto) . . 

I Larghetta ( id. ) . . . 


1635 

2050 

1240 


Tubi bollitori 


Tipo : liccio 

Numero. 241 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 3 11,60 

Tubi.» 144,83 

Totale.(S) • » 156,43 

Bapporto . 76,3 


Corpo cilindrico 


Diametro interno . \ m f 8 i B “ no ' 1 

( mimmo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 


1568 

1500 

6485 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1200 

Diametro.» 1534 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ) di am etro massimo . . mm. 480 

ì » minim o. » 42Q 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della sala anteriore, mm. 10 
Spostab. trasversale della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 56600 

Peso a vuoto.» 50100 

Peso aderente.» 56600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg, 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14600 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 

Preno ad aria compressa automatico e moderabile. 

La locom. 4674 ha invece il freno a vuoto non auto¬ 
matico ed il freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6740 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 8100 

normale sviluppabile con continuità alla 

velooità di 30 km-ora . . ( F n ) » 6600 

Bapporto Fm:Pa . 1,46 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) ..... HP 620 


NUMEB0 


4556-58-60-62 

4666-74 


Addo 

di 

costru- 

ziooe 


OOSTBUTTOBE 


COSTB. HECCAH., Saranno 
NBLLSOM, Glasgow 


OSSERVAZIONI 


4 

2 


Caldaia di ricambio a forno 
plano per i grappi 450 (Tav. 6fl) 
e 451 (Tav. 71-72). 


6 


La locomot. 4574 ha la sola 
sabbiera anteriore. 


Tender cornane ai grappi 
270 (Tav. 42), 451 (Tav. 69-70- 
71-72), 545 (Tav. 88) e 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 


*) •** Gruppo 450 bla 


HA N. 4553-4556-4558-4560-4563-4572. 






































































































































































































ferrovie dello stato 

ervlxlo delia Trazione 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 


a vapore saturo e 


semplice espansione - a 2 cilindri 


esterni 


TAVOLA 72 


Gruppo 451 F.S N. 4571 a 4573-4575-4577 a 4579-4582* ) 



Caldaia 
Dati annerali 

Longhena totale della caldaia . . . mm. 

Volarne di acqua con 10 om. di altezza 

■al cielo. m 3 

Volarne di rapo re.» 

Preatione minima per cm 1 . . .. fcg. 


Grafico 

Longhena (in orinontale). 

^fffceua ( id. ). 

Superficie ( id. ). 


(Q) • m* 


Altma media «olla graticola- 
Longhena (in alto) .... 

( id. ) . . . . 


7785 

6,900 

2,400 

10 


2111 

980 

2,05 

1635 

2060 

1240 


Tubi bollitori 


Tipo 5 liscio 

Numero. 241 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 4250 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola - - 

Tubi. 

Totale.(8) 

g 

Rapporto -Q-. 


11,60 

144,83 

166,43 

76,3 


Corpo cilindrico 


Diametro interno - \ ma8ailn0 ' ‘ 1668 

f mimmo- ...» 1500 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min, 1200 


Diametro 
Scappamento variabile a palette. 
Camino - . S di*™ 6 *™ massimo 

f » mini mo. 


1534 

480 

420 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 530 

Corsa degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi)-.» 1280 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Spostabilità trasvers. della sala anteriore, mm. 10 

Spostab. trasversale della sala posteriore. » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 56600 

Peso a vuoto.» 50100 

Peso aderente.» 56600 

Tender 

Pobo totale in servizio.kg. 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14600 

Capacità di aoqna.» 10500 

» di carbone.» 4700 

Preno a vuoto non automatico esclusa la locomo¬ 
tiva 4577. 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . W 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . (F n ) 

Rapporto Fn» : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 191 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) ....... 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle mote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) . 



6740 




4571 a 73 

* 

11850 

4575 

» 

8100 

4577 a 79 

» 

5600 

1,46 

4582 

km.ora 45 


HP 

620 



*) « Gruppo *50 bla 


NUMERO 


Addo 


COStni- 

ZiODB 


COSTRUTTORE 


IBILSQI, Glasgow 


O8SER VAZIONI 


Caldaia di ricambio a forno 
piano per i groppi 450 (Tav. 60) 
e 451 (Tav. 71-72). 

Le locomot. 4572-4575-4577 a 
4579e4582 hanno la sola sabbie¬ 
ra anteriore. 

Tender comune ai gruppi 
270 (Tav. 42). 451 (Tav. 09-70- 
71-72). 545 (Tav. 88) e 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 


R-A N. 4569 a 4571-4573-4575 a 4577-4580. 









































































































































































































ERROVIE DELLO STATO 

-vizio delio Trazione 


LOCOMOTIVE A 5 SALE ACCOPPIATE (0-5-0) 

a vapore saturo e doppia espansione a 4 cilindri - 2 interni e 2 esterni 


TAVOLA 73 


Gruppo 470 FS N. 4701 a 4799-47100 a 47143. *> 



27,6 


74,8 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 
Forno al disopra della graticola • . . m* 11,74 

Tubi.» 200,81 

Totale.(S) - » 212,57 

Rapporto 60,8 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . S m “ 8Ìm0 ' ' mm ' 1580 

( mimmo- ...» 1543 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6919 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1800 

Diametro.» 1617 

Scappam. anulare con palette tipo Nord. 

Camino . ^ diametro massimo . . mm. 480 

I » minimo...» 425 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri . * ' mm ' ^75 

I B. P. 610 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

oilindri B. P. 2 64 

Corsa degli stantuffi. mm , 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 136 O 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala anter. mm. 40 

Spostabilità trasversale della sala poster. „ 40 

(NB. - La sala di mezzo ha i cerchioni senza 
bordino). 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 74800 

Pobo a vuoto.» 64500 

Peso aderente.» 74800 

Capacità di carbone.» 4000 

Tender-bagagliaio 

Peso totale in servizio.kg. 27600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13000 

Capacità di acqua.» 13000 

» di carbone.» 1600 

Freno ad aria compressa automatico e 
moderabile. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 10600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 14200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) *> 10680 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 9100 

Rapporto Fm : Fa. i ( 33 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 199 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) . km,ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 119 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1330) ..... HP 1000 


NUMERO 

Anno 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

ss 

OSSERVAZIONI 


4701 a 12 

1907 

UAFFEI, Monaco 

12 

Caldaia cornane ai gruppi 


4713 a 38 

1908 

orr. MECCANICHE. Milano 

26 

470 (Tav. 73). 660 (Tav. 122) e 


4739 a 58 

1907 

MAFFE1, Monaco 

20 

vola 133). 


4759 a 78 

1908 

» 

20 

— 


4779 a 88 

1909 

BREDA, Milano 

10 

Alle locomotive 4701 a 4712, 


4789 

1908 

OFF. MECCANICHE, Milano 

1 

4739 a 4745, 47105 a 47112 la 
pressione di regime è tempo¬ 


4790 a 99 

1909 

» 

10 

raneamente ridotta a 14 kg. 


47100 a 113 

» 

» 

14 

per cra.i 


47114 a 122 

» 

OFF. MECCAN. (F. Napoli) 

9 



47123 a 129 

1910 

» 

7 



47130 

1912 

» 

1 



47131 a 136 

1908 

MAFFEI, Monaco 

5 



47136 a 142 

1909 

» 

7 



47143 

1911 

OFF. MECCANICHE, 'Milano 

1 






143 
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TAVOLA 74 


FERROVIE DELLO STATO 

rvizio della Trazione 



LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 500 F.S N. 5001 a 5008-5010-5011-5013 a 5015-5017-5018. *> 



Tubi bollitori 

Tipo: liccio 

Numero. jgg 

Diame t r o.. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3700 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 
Forno al disopra della graticola . . . m 2 

Tubi. .» 

Totale. 


(S) - 


Rapporto -Q- 


Corpo cilindrico 


9,27 

98,35 

107,62 

51,2 


Diametro interno . J mfeeimo • mm 
f minimo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1350 

1322 

4740 


Camera a fumo e camino 


Diametro. 

Scappamento fisso. 

Damino . . ■' d* am etro massimo 
' * minimo • 


mm. 1100 
» 1350 

mm. 470 
» 440 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» t 1800 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslazione del pernio. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43600 

Peso a vuoto.» 39100 

Peso aderente.» 27000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 26300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14300 

Capacità di acqua.» 9500 

» di carbone.» 2500 

Freno ad aria compressa automatico. 

La locomotiva 5006 ha pure il freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5900 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1770) — : 

massimo in bave oliti pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 3860 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . (Fn) » 2350 

Rapporto Fm : Fa. 1,18 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 255 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D =*770) . km.ora 85 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 180 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1770 . HP 620 


NUMERO 


5001 a 07 
5008-10-11 
5013 a 15 
5017-18 


Addo 

di 

costro- 

ZÌ0D8 


1888 

1895 


COSTRUTTORE 


SOC. A0STRO-DH6.. Yienna 
BREDA. Milano 


OSSERVAZIONI 


15 


Per la caldaia di ricambio 
comune ai gruppi 170 (Tav. 14), 
500 (Tav. 75), 510 (Tav. 78-80), 
550 (Tav. 89-90), vedasi grup¬ 
po 515 (Tav. 87-88). 

Il diametro dei cilindri del¬ 
la locorn. 5014 è di mm. 450. 

Tender del gruppo 500 (Ta¬ 
vola 74-75). 







































































































































































































ferrovie dello stato 

srvl.lo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 75 


Gruppo 500 F.S N. 5009-5012-5016. *> 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghe**» totale della caldaia . . 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

lui niftln 


Volarne di vapore 


Pressione massima per cm* . 

• • kg. 

Graticola 


Lunghetta (in orizzontale!. 
Wkm» ( . , 



Superficie ( 


)■ 


• (G) • m* 


Porno 

, medi * "Uà graticola . 

J (b alto) . 

( id. ) . 

’ « "«rr. si.,oo R.s n. 59 . 62 .66. 


mm, 


7080 

3,500 

2,000 

10 

2069 

990 

2,03 

1180 

2000 

1050 


Tubi bollitori 

Tipo :* liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre . . 


181 

■ • • mm. 50/45 

• • • » 3600 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola ■ . . m 3 8 62 

.» 92Ì13 

T tale .» 100,75 


o 

Rapporto 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . } ma ssimo • • . mm 
f minimo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 
Damino . . \ diametro massimo 


) 


49,6 


1332 

1304 

4830 

1300 

1332 

460 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. . 420 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1800 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 


Dati genere 
Locomotiva 


Peso aderente • 


Peso a vuoto (con attrezzi) 
Capacità di acqua 

» di carbone . . . 


mm. 

40 

kg- 

41800 

» 

38000 

» 

26800 


26300 

» 

14300 

» 

9500 

» 

2500 


Freno ad aria compressa automatico, 


Caratteristiche 'della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

P 011 . ora ,.kg. 5670 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D= Ì770) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

7 . (K) » . 3830 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . (F n ) » 2300 

Rapporto Fm : Fa. 1 27 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 255 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

Pt D = l770 > . fcm.ora 85 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 180 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D = 1770 .gp 51 q 


NUMERO 


5009-12-16 


Anno 


costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


BREDA, Milano 


OSSERVAZIONI 


3 Caldaia del gruppo 545 (Ta¬ 
vola 87-88) e per ricambio ai 
gruppi 170 (Tav. 14), 500 (Ta¬ 
vola 75). 510 (Tav. 78-80), 550 
(Tav. 89-90). 

Il diametro dei cilindri del 
la locomot. 5012 è di mm. 450. 

Tender del gruppo 500 (Ta- 
vola 74-75). 






































































































































































































TAVOLA 76 


(ferrovie dello stato 

Lvl.lo delia Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a.vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

--4^- 

Gruppo 510 F.S N. 5103-5116-5118-5123-5128-5131-5132-5143-5156-5159-5162-5165-5167-5168-5172-5174-5176 a 

5178-5182-5191-5195-5196-5198-5209-5210-5214-5215-5220-5223 a 5228-5230 a 5232. 



Caldaia 

Dati deaerali 


Lunghe*» totale della caldaia . . . 

Volume di aoqua con 10 ero. di altezza 
mi cielo 

Volume di vapore. 


per cm 1 
Graticola 

Loagha*» (in onoratale). 
Ur tf»«**a ( » ). 

8up«ficie ( , j 

Porno 

nodi» «ou gnuicou. 

Lunghe.» (in alto) . 


kg. 


6680 

3,070 

1,830 

10 


( 0 ) 


mm. 2166 


2,150 


I ( id. ). 

*> « «ro ppo 1001.1400 


1085 

2100 

1050 


Tubi bollitori 

Tipo: Judo 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre . . . 


179 

50/45 

3500 


430 

560 


1830 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 2 

Tubi. 

Totale. 


(S) 


o 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . S • • • mm. 

( minimo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

I™® 116 ** 1 .mm. 

Diametro 9 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . } diametro massimo . mm. 

( * minimo. '» 


8,36 

88,58 

96,94 

45,0 


1260 

1231 

4330 

900 

1260 

440 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslaz. trasversale del pernio- 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43300 

Peso a vuoto.» 39900 

Teso aderente.» 27100 

Tender 

Peso totale in servizio.. . kg. 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

Capacità di acqua.» 

» di carbone.» 


24800 

13600 

8200 

3000 


Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 

La locomotiva 5226 non ha il risoaldam. a vapore. 


R M 


N- 1003-1016-1018-1023.1028-1031-1032-1043-1056-1069-1062-1066-1067-1068.1072-1074-1076 


per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 
D = 1800) — ; 
massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (i*m) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . w 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) 

Rapporto Fm:Fn. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 250 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 

D = 1800) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800) 


'motiva 

) 

5 

NUMERO 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

a 

*-Z3 

OSSERVAZIONI 


5103 

1878 

FLORISDORF 

1 

Caldaia di orìgine con for¬ 

1 

5116 

1881 

MAFFEI, Monaco 

1 

no Belpaire. 

i » 4330 

5118 

» 

OFFICINE FERRO?., Torino 

1 

— 


5123 

» 

HENSCHEL. Cassel 

1 

Per la caldaia di ricambio 

» 3870 

5128-31-32 

1882 

SOCIETÀ TOLCAN 

3 

comune ai groppi ITO (Tav. 14), 
500 (Tav. 75), 510 (Tav. 78-80) 


5143 

1883 

SOCIETÀ SASSONE 

1 

e 550 (Tav. 89-90) vedasi grop¬ 

» 2300 

5156-59 

V 

MAFFEI, Monaco 

2 

po 545 (Tav. 87-88). 

1,12 

5162-65-67-68 

1884 

SOC. SVIZZERA. Wioterthor 

4 

• 


5172-74 

» 

MAFFEI, Monaco 

2 

Tender comune ai gruppi 


5176 a 78-82 

1885 

HENSCHEL, Caaiel 

4 

215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tavo- j 
la 30), 510 (Tav. 76-77-78). | 


5191-95-96-98 

» 

ANSALDO, Sampierdirooa 

4 


km.ora 85 

5209-10 

1887 

» 

2 



5214-15 

» 

HENSCHEL, Causi 

2 



6220 

» 

MAFFEI, Monaco 

1 



5223 a 26 

1888 

ANSALDO, Sampierdarena 

4 



5227-28-30 a 32 

1889 

» 

6 


HP 510 



| 

38 



a 1078-1082-1091-1095-1096-1098-1109-1110-1114-1115-1120-1123 a 1128-1130 a 1132. 









































































































































































































LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 77 




Gruppo 510 F.S N. 5108-5121-5135-5141-5148-5150-5151-5154-5160-5161-5163-5164-5170-5171-5173-5175-5183 a 

5186-5188 a 5190-5193-5202 a 5204-5206 a 5208-5211 a 5213-5216-5221-5222-5229.** 



43,3 


Caldaia 
0*11 generali 

Lungheu. toUl e della caldaia . . . mm . 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 
«ni deio . . 

.. 

Volume di Tepore . 

Praanoae maxima per cm’ . kg . 

Graticola 

Lunghe** (hi oriuontale) . . mni . 

^Sbotta ( . } 

8, " > * rtd ' « • )'. '. (O, m * 

Porno 

" U “* rt »-a»*atìocla. 

Lunghe** (in aho) 

u, K h — < id., . 


6680 

3,070 

1,830 

11 


Tubi bollitori 

Tipo! lincio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre . . 


179 

50/45 

3497 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 
Forno al disopra della graticola . . . m * 

Tubi. 

Totale • • .(S) . 


2166 

996 

2,15 

1085 

2100 

1050 


,ÌrUpp o *001.1400 R M 


q 

Rapporto 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . “f 88 * 1110 • • • mm. 

/ minimo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. ™ 111, 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . ' diametro massimo . . mm. 

1 * minimo...» 


8,36 

88,51 

96,87 

45 


1279 

1258 

4330 

900 

1279 

440 

400 


N. 1008-1021 


Meccanis m o 

Diametro dei cilindri. mm> 430 

Oorsa degli stantuffi.» 530 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1830 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslaz. trasversale del pernio. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43300 

Peso a vuoto.» 39900 

Peso aderente.» 27100 

Tender 

Peso totale in servizio.kg, 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

Capacità di acqua.» 

» di carbone.» 


24800 

13600 

8200 

3000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 
D = 1800) — ; 
massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

'■ 7 . (Va) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . (F n ) 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 350 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1800) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800) 


-1036-1041-1048-1060-1051-105,. 


1060-1061-1063-1064-1070-1071-1073-1075-1083 


motiva 

) 

) 

NUMERO 

Aodo 

1 di 
costru¬ 
zione 

COSTRUTTORE 


5108 

1878 

FLOHISDORF 

[ 

5121 

1881 

HENSCHEL, Casse! 

» 4760 

5135 

1882 

SOCIETÀ SASSONE 


5141-48-50-51-54 

1883 

» 

» 3870 

5160 

» 

MAFFEI, Monaco 


6161-63-64 

1884 

SOC. SVIZZERI. Winterthur 

» 2300 

5170-71-73-75 

» 

MAFFEI. Monaco 

1,23 

5183-84 

1885 

HENSCHEL, Casse! 


5185-86-88 a 90-93 

» 

ANSALDO. Sampierdarena < 


5202-03 

1886 

» 


5204-06 a 08-11 

1887 

» 

km. ora 85 

5212-13-16 

» 

HENSCHEL, Casse! 


5221 

» 

MAFFEI, Monaco 


5222 

1888 

ANSALDO, Sampierdarena 


5229 

1889 

» 

HP 510 

i 

i 

1 

| 

! 


OSSERVAZIONI 


37 


Caldaia di origine con in- 
viluppo del forno cilindrico (co¬ 
me Tav. 77-79). 

Per la caldaia di ricambio 
comune ai gruppi |70 (Tav. H), 
500 (Tav. 75), 510 (Tav. 78-80) 
e 550 (Tav. 89-90) vedasi gnip- 
po 5*5 (Tav. 87-88). 

La locomotiva 5189 ha la 
pressione di regime ridotta a 
10 kg. per cra.i 

Tender cornane ai gruppi 
215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tavo 
la 36), 510 (Tav. 76-77-78). 


a 1086-1088 a 1090-1093-1102 a 1104-1106 a 1108-1111 a 1113-1116-1121-1122-1129. 


















































































































































































































, ferrovie dello stato 

Lrvlxlo delia Trazione 



«7 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 78 


Gruppo 510 F.S N. 5144-5145-5152-5155-5156-5194-5200-5201-5217 a 5219-5233. 


3,500 

2,000 

11 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghe.» totale della caldaia . . . mm< 7080 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 

rido . m .i 

Volume di vapore # 

p re«tione maeeima per om’ . . . . kg. 

Graticola 

** orinontal.). mni . 2060 

( id \ 

8ni „ . 4 >.* 990 

< W. ). (0) . m . 2,03 

Porno 

mn, 

(in alto) ... 

( «L ) . 


1180 

2000 

1050 


,00M1100 R M N. 1044-1045-1052 


Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


Tubi bollitori 


• • • 181 
• • • mm. 50/45 
•••» 3600 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola 

Tubi. 

Totale .... 

S 


(S) 


Rapporto 


8,62 

92,13 

100,75 


Corpo cilindrico 


49,6 


1332 

1304 

4830 


Diametro interno . j m * ssu no ■ • • i 
f minimo. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

asr: : :.: r K 

Scappamento variabile a palette, 
damino . . \ dietro massimo . . mm. 460 
‘ * minimo...» 400 

1055-1056-1094-1100-1101-1117 a 1119-1133. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .mm. 430 

Corsa degli stantuffi.» §60 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» I 830 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslazione tra¬ 
sversale del pernio. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 43400 

Peso a vuoto.» 39600 

Peso aderente.» 28400 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 24800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13600 

Capacità di acqua.» 8200 

» di carbone.» 3000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Risoaldamento a vapore. 


Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 min., 
D= 1800) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
confondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .w 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . . 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 250 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = t800) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800 .gp 


stiva 


Addo 





NUMERO 

di 

costrn- 

COSTRUTTORE 

3 

OSSERVAZIONI 

5650 

_ 

ziooe 


<E 



5144-45-52 

1883 

SOCIETÀ SASSONE 

; 3 

| 

Caldaia del grappo 545 (Ta¬ 
vola 87-88) e per ricambio ai 

4760 

5155 

5166 

» 

MAFPEI, Monaco 

1 

grappi 170 (Tav. 14). 500 (Ta¬ 
vola 75), 510 (Tav. 78-80), 550 
(Tav. 89-90). 

4560 

1884 

SOC. STIZZ. WiNTERTHOR 

1 

— 






Tender comune ai gruppi 

2300 

1,04 

5194 

1885 

ANSALDO, Sampierdareoa 

1 

215 (Tav. 33-34-35), 255 (Tavola 

36) e 510 (Tav. 76 77-78). 


5200-01 

1886 

» 

2 



5217 a 19 

1887 

MAFFE1, Monaco 

■ 3 ! 


.ora 85 

5233 

1889 

ANSALDO, Sampierdareoa 

1 






12 


610 

i 

1 

1 

| 


1 































































































































































































TAVOLA 79 


ferrovie DELLO STATO 

rv ,*lo«lla Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 510 F.S N. 5234 a 5241* ) 



Caldaia 



Dati acacrall 

Longhena totale della caldaia 

• • mm. 

6680 

Volume di aoqoa oon 10 cm. di altezza 


■ni aielo. 


3,070 

Volarne di vapore. 


1,830 

, Preacione mairi ma per cm* . . 

• • kg. 

11 

Giraticela 

Lunghetto (in oriuontale). 

• • mm. 

2166 

Larghetta ( » ). 


996 

Superficie ( » ) . . . 

(0) • nri 

2,16 

Porne 

Allena media tulle graticola . . 

mm. 

1085 

Lunghetto (in alto) . 


2100 

Wkw» ( ii ) . . 


1060 

*) « Qmpp,, 1001.1*00 R.M 

N. 1134 a 

1141. 


Tobi bollitori 


Meccanismo 


Caratteristiche della locomotiva 


Tipo: lincio 

Numero. 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre • . . 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • 

Tubi. 

Totale. (S) 

a 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • | m ^ 8 8Ì mo 

( mimm o 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm , 900 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ' diametro massimo 
I » minimo. 



179 

mm. 

50/45 

» 

3497 

1 caldi 

m 1 

8,36 

» 

88,51 

» 

96,87 


45,0 

mm. 

1279 

» 

1258 

» 

4330 


900 

» 

1279 

mm. 

440 

» 

400 


Diametro dei cilindri.mm. 430 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1830 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Goooh. 


Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslaz. trasversale del pernio. 
Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 43300 

Peso a vuoto.39900 

Peso aderente ; .» 27100 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29000 

Pobo a vuoto (con attrezzi) .... » 15500 

Capacità di acqua.» 10000 

» di carbone.* 3500 


Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 

La locomotiva 5236 ha pure il freno a controvapore 
ma non il riscaldamento a vapore. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6750 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (co» cerchioni di 50 mm., 

D= 1800)— : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4760 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » 3870 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) » 2300 

Rapporto Fm : Fa . 1,23 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 250 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1800) . km.ora 85 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800) ..... HP 510 


NUMERO 


5234 a 41 


Anno 

di 

costru- 

tiOQB 

COSTRUTTORE 

a 

•zi 

5 

OSSER VAZIONI 

1895 

COSTRDZ. MECO.. Sirouo 

8 

Caldaia di origine con in¬ 
viluppo del forno cilindrico co¬ 
me Tav. 77-79). 




Per la caldaia di ricambio 
vedali gruppo ITO (Tavola 14), 
600 (Tav. 75), SIO (Tav. 78-80), 
546 (Tav. 87-88). 560 (Tav. 89-90) 




La locomotiva 5236 avente 
la caldaia di ferro, la proemiane 
di regime è di 10 kg. per cm.* 




Tender comune ai gruppi 
810 (Tav. 47), 510 (Tav. 79-80), 
660 (Tav. 107-112). 




























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Irvl.lo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 


TAVOLA 80 


Gruppo 510 F.S N. 5242, 


*) 



43,4 


Caldaia 

acMrall 

Ln.Kb.rn totale della «Idei. . . . mm . 

Volume di ooo io om . jj .1^ 

cielo 

.m 3 

volume di Tepore 

««ene p«r om> . . . kg 


|[ Lungi», 

Wtfiaae ( id> 

| Superficie ( i(l 


•fil ala 
(in ori**ontele). 


mm. 


)• 


• (0) • m J 


***• «Un greti 00 U. 
Lnagbtoto (i, Jto) . 
Lnrgbto,. ( a. ) . 


• mm. 


*> » ««rr. iooi.i«oo B * N . IU2 


7080 

3,600 

2,000 

U 

2069 

990 

2,03 

1180 

2000 

1060 


Tipo: lincio Tubl 

Numero. 

Diametro _ n/ ._ 

T , .mm. 60/46 

Lunghezza tra le piastre.,> 3600 

Superficie di Hacaldamento 

In contatto col gas caldi 


Tnb"i° ^ d “ 0pra deUa g ratioola • 
Totale . 


(S) 


n 

Rapporto -g- 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . ) roussimo . . . ] 

T , ì minimo. . . . 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


Lunghezza 
Diametro 
Scappamento a palette. 


Camino 


} 


netro massimo 
* minimo. 


8,62 

92,13 

100,76 

49,6 


1332 

1304 

4830 


1300 

1332 

460 

400 


430 

660 

1830 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole senza traslazione tra¬ 
sversale del pernio. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio. <mnn 

y»oto. ? 112 

Peso aderente.» 28400 

Tender 

Peso totale in servizio.tp. oqnon 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 15500 

Capacità di acqua.» S 

» di carbon e- . . _ . . » 3500 

Freno ad aria compressa automatico. 

■ttisoaldamento a vapore. 


kg. 6660 


4760 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora . 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm. 

D = 1800) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .. (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . (F n ) 

Rapporto Fn, : F a . 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 250 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1800) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800 .HP gl() 


NUMERO 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


6242 


4560 

2300 

1,04 


km.ora 85 


1895 


COSTRUTTORE 


OSSERVAZIONI 


COSTBDZ. MECO.. Saronoo 


Caldaia del grappo 545 (Ta¬ 
vola 87-88)0 di ricambio per i 
grappi 170 (Tav. 14), 500 (Ta¬ 
vola 75), 510 (Tav. 78-80), 550 
(Tav. 89 90). 

Tender comune ai grappi 
310 (Tav. 47), 510 (Tav. 79-80) 
e 650 (Tav. 107-112). 























































































































































































































































ferrovie dello stato 


Servizio 


della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 530 F.S N. 5302 a 5314*> 


tavola 81 



40,8 


Caldaia 


««aerali 
1 totale della caldaia 


Ltmgh ( 

Volarne di vapora 


min. 6630 


I’lmBqqi 


16 m ***inu per cm 1 


kg- 


Longhe**» (in 

Largheaa ( 

®operficie ( 


Graticola 

orìnootale). 


(Q) 


Aitata 
Lunghi 
^gbe 


Porno 

graticola . 
(in alto) . 

( id. ) 


«"■W» ISO b. a n 


3,160 

1,900 

10 


mm. 2066 


2,05 


1265 

2000 

1048 


, Tubi bollitori 

Iipo: liscio 

Numero .... 

Diametro ^ 

Lunghezza tra le piastre ! ! ! ! ! T' 320 Ò 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi oae caldi 

Forno al disopra della graticola . . 
tubi . . . 

Totale • • - : • ■ ' : (si 

Supporto -L 


'514-1515-1621.1523 ,525- 


'528-1532-1633-1537-1539-1542- 


1544-1548. 


8,75 

83,25 

92,00 

44,9 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . | m as8Ìmo . . . m m. 
T ' I minimo ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo « 

Camera a fumo e camino 

lunghezza 

Diametro ‘ mm ' 

Scappamento variabile a pera. 

Camino . . j diametro massimo . . mm. 

* minimn 


1330 

1300 

4380 

1250 

1330 

460 

400 


432 

610 

1850 


Meccanismo 
Diametro dei cilindri 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer- 

cniom nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson, 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con trapazione trasver¬ 
si 0 del pernio di. . 70 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 40 800 

Peso a vuoto. w Q7pno 

Peso aderente. » 25600 

Tender 

Peso totale in servizio.. 

Peso a vuoto (con attrezzi) ..... >f 

Capacità di acqua.» 

* di carbone.» 


22900 

10900 

8000 

4000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Biscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 
Per ora . , 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 

motrioi (con cerchioni di 50 mm. 

D = 1830) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

*; 7 . (Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . (F n ) » 

Rapporto Fm : Fa . 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 246 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

D = 1830) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D = 1830 .jjp m 


5450 

4680 

3660 

2260 
1,28 

km,ora 86 


Nummo 


5302-03 
5304-05 
5306 a 09 
6310-11 
6312 a 14 


Addo 

di 

coslrn- 

ziooe 


1883 

1884 
1881 


00STBUTT0RE 


B0RS1G, Berlino 
ANSALDO, Sampierdareoa 


B0BSI8, Berlino 


OSSERVAZIONI 


13 


Caldaia di ricambio comuno 
ai gruppi 530 (Tav. 81-82-84) e 
540 (Tav. 85). 

L« locomot. 5303-5310-5312 
hanno la caldaia di origine co¬ 
mune ai gruppi I&4 (Tav. 12 ) 
e 530 (Tav. 83). 

Tender connine ai gruppi 
206 (Tav. 20) e 530 (Tav. 81). 

































































































































































































ferrovie dello stato 

servilo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-♦M*- 

Gruppo 530 F.S ». 5315 a 5324-5326 a 5329-5331-5333 a 5337-5340-5342-5343-5346 a 5348 *> 

j= = "-- 

ifL 


TAVOLA 82 



40,8 


Caldaia 

Dati generali 

L ° n **“* n «>lde della caldaia . . . mm . 

Volume di acqua con 10 om. di altem 
■ul deio . 3 

.m J 

Volume di vapore 
Predone maaaima per cm’ . 


Graticola 

Lunghei* (in orizzontale). 

, y 

8up«ficie ( » ) 

Porno 

"lem media «ulla gratioola - 
L “gt>eaa (U alto) . 

Wfce« ( id . , . 


■ kg. 

• • • mm. 

» 

( 0 ) • m 2 


■ mm , 


*’ " 0n,P,>0 150 N- 16O>.,602-, 6 04 


6630 

3,160 

1,900 

10 


2066 

986 

2,05 

1266 

2000 

1048 


Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


Tubi bollitori 


• 202 
• • • mm. 45/41 
• • » 3200 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . 

Tubi. . 

Totale 


CI 

Rapporto 


(S) 


8,75 

83,25 

92,00 


Corpo cilindrico 


Diametro interno . ! m “ 8Ìmo • • • mm 
( minimo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 


Diametro 
Scappamento variabile a pera. 
Camino . . j diametro massimo 
f B minimo • 


44,9 


1330 

1300 

4380 

1250 

1330 

460 

400 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri. mnit 432 

Corsa degli stantuffi.» gjQ 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» igeo 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.nim. 70 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg, 40800 

Peso a vuoto.» 37200 

Peso aderente.» 25600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29200 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 15200 

Capacità di acqua.. 10000 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 


a 1511-1613-1516 a 1518- 


1620-1624-1626-1527-1529-1530-1635-1588-1640-1545 a 1647. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

P er ora.kg, 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di SO mm., 

D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .w » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . (p n j » 

Rapporto Fru : Pa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 246 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di SO mm., 

■n . km.ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830 .jjp qqq 


5450 

4680 

3660 

2260 

1,28 

85 


NUMERO 


5315 a 19 
5320 a 24 
5326 a 29 
5331-33 
6334 a 37 
5340-42-43 
5346 a 48 


Ardo 

di 

costru¬ 

zione 


1881 

1882 


1883 

1884 


COSTRUTTORE 


16 , Berlino 


AISALBO, Sampierdareoa 


BOBSIG, Berlino 


OSSERVAZIONI 


Caldaia «li ricambio cornane 
ai grappi 530 (Tav. 81-82-84) e 
540 (Tav. 85). 


Tender del grappo 530 
(Tav. 82-83-84). 


26 





















































































































































































































F ERB0VIE_DELLO stato 

(r v,*.o della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-«►M»- 

Gruppo 530 F.S N. 5330-5332-5338-5339-5341-5344-5345.*> 



j --- -g5|5Q __^ 


J975_ 


1850 


-623 51CL 


29,2 



TAVOLA 83 


40,8 


Caldaia 

Dati generali 

Lnn g h«m totale delle caldaia . . . mm . 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 
•uJ cielo . 

Volume di T»po re ^ 


Trazione maeaiin. pe, cm 1 ' . 

Graticola 

(ù, orizzontale) 

Wbezza ( id , 

8 op«rficie ( 


kg- 


id. 


(G) 


Porno 

"“"a gratìcola. 

L ^gbe*u (in alto) 

( id. 


) ■ 


6416 

3,200 

1,600 

10 

2066 

980 

2,00 

1190 

2000 

1020 


Tubi bollitori 


Tipo: liscio 

Numero . .. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre .... 

Superficie di riscaldamento 


Forno al disopra della graticola . 

Tubi. 

Totale. 

a 

Rapporto 


(S) 


Corpo cilindrico 


massimo 

minimo. . . . 
compresa la camera a fumo 


Diametro interno 
compì 

Camera a fumo e camino 


*) b* 


0n *Ppo |5 0 R A 


Diametro 
Scappamento variabile a pera. 
Camino . . J dietro massimo 
f » minimo • 



182 


50'45 

• * 

3200 

8 caldi 

• m* 

8,15 

» 

82,35 

» 

90,50 


45,3 

mm. 

1300 

» 

1270 

» 

4180 

mm. 

1050 

» 

1330 

mm. 

460 

» 

400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm, 432 

Corsa degli stantuffi.» glO 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1850 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver- 


sale del pernio di ... . 


70 

Dati generali 

Locomotiva 

Pcbo totale in servizio .... 


40800 

Peso a vuoto .... 

» 

37200 

Peso aderente . 

» 

25600 

Tender 

Peso totale in servizio. 


29200 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

» 

15200 

Capacità di acqua .... 

» 

10000 

» di carbone . 

» 

4000 


N i5lft-1522-1531-lM4-1536-l.541.1543. 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

a#- P 6 J■? ra '. ' ;.kg. 6350 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 4080 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i ; 7 . (Fa) » 3660 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F „) » 2260 

Rapporto Fm : Fa. ì2 q 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 246 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

v ° = i83 °\ \. km,ora 85 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici oon cerchioni di 
50 mm. D = 1830) .HP 500 


NUMERO 

Inno 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

3 

ea 

OSSERVAZIONI 

5330-32 

1882 

USiLSO, Sampierdareoa 

2 

Caldaia comune ai gruppi 





164 (Tav. 12) e 530 (Tav. 83). 

6338-39 

1883 

» 

2 

— 





Per la caldaia di ricambio 

6341 

1884 



vedasi gruppi 530 (Tav. 81-82- 




1 

84) e 540 (Tav. 85). 

5344-45 

» 

BOBSIG, Berlino 

2 

Tender del gruppo 530 




— 

(Tav. 82-83-84). 




7 





















































































































































































































ferrovie dello stato 


e rvizio 


della Trazione 


LOCOMOTIVE I l SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- «»•«►- 

Gruppo Silo F.S N. 5349 a 5372*> 


TAVOLA 84 



r 


Caldaia 

I>*tl generali 

Longhena totale della caldaia . . . 

Vaiarne di acqua con 10 om. di altezza 
«ni cielo. 


Volume di vapore 


Predone massima per curi . . 

• • kg. 

Graticola 

Longhena (in oriuontale) . . 

• mm. 

Wtem ( » ) 


Superficie ( . y 

(C) • m* 

Parno 

Altana media sulla graticola . 
Longhena (in alto) . 

• mm. 

Ur * k **» ( id. ) . 


1 “ ISO H A ir ,49 

» 1572. 


mm. 6630 

3,160 
1,900 
10 


2066 

986 

2,06 

1266 

2000 

1048 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 2 02 

Diametro.mm. 46/41 

Lunghezza tra le piastre. » 3200 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 8,76 

iE u , bi ..» 83,26 

Totele .(8) . » 92,00 

Bapporto A . U 9 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . i ma88 i 1110 ■ • • mm. 1330 
( minimo ...» 1300 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4380 

Camera a fumo e camino 

LtmghezBa . ..mm. 1260 

Diametro.» 133 q 

Scappamento variabile a pera, 

Camino . . j massimo . . mm. 460 

ì » minimo. . . » 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri . . TOTT , A r>n 

Corsa degli stantuffi 
Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). lflRn 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 70 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.ke- 41400 

Peso a vuoto. f 

Peso aderente.. 26200 

Tender 

Peso totale in servizio.29200 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 1 rotto 

Capacità di acqua.» S 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico, 
fiiscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora . , 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote & 
motrioi (con cerchioni di 50 mm 
D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 

normale sviluppali,' cou continuità Zlìì * 
velocità di 60 km-ora . . . fF , _ 

Bapporto Fm .• F a . 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 246 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 
D = 1830) . ■' 

Potenza normale in HP effettivi alle ^ 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
oO mm. D = i8?n 

1830 .HP 500 


5450 

4680 

3750 

2260 

1,24 

85 


NUMEBO 


6349 a 62 
5353 _ 54 
5355 a 60 
5361 a 72 


loco 

di 

cos tra¬ 
zione 


1885 

1886 

1885 

1886 


00STEUTT0EE 


BOflSIG, Berlino 
» 

HEISCHEL, Cimi 
ilSÀLDO, Sempierderene 


12 


24 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di ricambio comune 
ai gruppi 530 (Tav. 81-82 84) e 
540 (Tav. 85). 

Le looomot. 5340-5355-5365- 
5366 hanno la caldaia di origine 
comune ai gruppi 164 (Tav. 12) 
e 530 (Tav. 83). 


Tender del groppo 530 
(Tav. 82-83-84). 



























































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

arvizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e s emplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Gruppo 540 F.S N. M01-M02.6404-6405-5407-5408-5410-5412.6fl4.64ie . 5418 .» 


tavola 85 



xrr 



-5io J_ioeo__ 


-1830___ 


-183CL 



-1445-g5___l435_ 


~Td 


-2430_ 


-1940- 


-(-6270_ 

-8745- 


-i5625_z^__zi3i2iiizii— tu — 8745 — 


26 8 


J3.5 


——ir 


v, 27.6 


r— 

Caldaia 

Oatl annerali 

G»ngh.,u lutale dell, cadala . . . mm , 

; Vol 01n , a Mn 10 om ^ 

*nJ cieJo . . ^ 

Volome di vapore 

I per cu,- . . . k ” 

Graticola 

, GaURbeu, (ill „ ril|ontal 

ft U '*‘- ( id. , ‘ ‘ ‘ 

3aperfioe( * 

Porno 

^ ««Ita .ulta 

I Wltata (bdto). ' “• 

1 f id. 

» 

*> « «'«Pro , T0 &PM 

• N - 170 - 1 - 1702-1704 


41 


6630 


1266 

2000 

1048 


Tipo: liscio Tubi bo,,ltori 

Numero ..... 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre . 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Pomo al disopra della graticola . . . m > 

r ■ s • ; ; ® 

Rapporto 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . J massim o . . 
t , f minimo. . 

Lunghezza, compresa la 1 


202 

mm. 46/41 
» 3200 


8,76 

83,25 

02,00 


44,9 


mm. 


camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro . . 


1330 

1300 

4380 


Damino 


variabile a palette. 

J diametro massimo 


1260 

1330 

460 

400 


1706-1707-1708-1710-17,2. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver- 
sale del pernio di. 


D a 11 generali 
Locomotiva 

.* «000 

Pe8 ° aderente .' '■ » 27600 

Tender 

reso totale in servizio .... 

Peso a vuoto (con attrezzi) . 

Capacità di acqua. 

* di carbone. 


450 

600 

1850 


70 


5450 


kg. 26800 
» 13200 
» 9000 
» 4500 


Preno ad aria compressa automatico, 
-aiscaldamento a vapore. 


1714-1716 a 1718. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 
per ora. , 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm 
D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 
1:7 

normale sviluppabile con con,inai,à tffa ’ ' 
velocità di 60 km-ora . . (w \ B 

Bapporto Fu, : Fa. n 

Velooità massima ammessa (corrisponde « ’ 
le a giri 275 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

D = 1830) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) . . . . . flP 6 l 0 


NtJMEEO 


2300 

1,27 


• km.ora 95 


5401-02-04-05 

5407-08 

5410-12-14-16 

5417-18 


Addo 


costru- 

ziooe 


00STEUTT0BE 


OSSERVAZIONI 


1882 


1883 


BORSIG, Berlino 


• 4 


Caldaia di ricambio comu¬ 
nione ai gruppi 530 (Tav. 81- 
82-84) e 540 (Tav. 85). 

Tender comune ai gruppi 
450 (Tav. 65 66-67) o Sto (Ta¬ 
vola 85-86). 


12 






























































































































































































svizio della Trazione 


LOC0SS0TIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2- 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 oi.indri esterni ^ 

--- 

Gruppo 540 F.S N. 5403-5406-5409-6411-5413.5415*) 


0) 


Caldaia 
■•aerali 

J”***"* ^ d ' U * • mm. 

di acqoa con 10 cm. di altezza 

■tu cielo 

Volnnj* di f lpore . m 

** mutima per om> 


6580 


Graticola 

fi* orizzontale) 
Urfh ““ < id. > 
8 «p.rfci e ( „ ' 


• mm. 


( 0 ) 


Bedu «Hi gmicou. 
(in alto) . 

( a. >. 


mm. 


•'««"■PPO.TO 8 P II u 

N - 1703-1706-1709. 


3,050 

1,950 

10 

2020 

090 

1,99 

1060 

1960 

1040 


Nomero . 

Diametro 171 

lunghezza tra le piastre . ' 6 ®[*® 

Superitele di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 
Fonie al disopra della graticola . . 

Totale 

Sopporto -iL 


Diametro dei oilindri Ac:f . 

Corsa degH stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer- ° 

emoni nuovi). _ loe _ 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


6,98 

81,00 

87,98 


Dunghei 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . j ma ssiino . 

( minimo. 

compresa la camera a fumo 

Camera a ,nmo e camino 

lunghezza . 

Diametro .. 

Scappamento TariabUe a palette.' 

Camino . . ) diametro massimo . . E 
' * minimo. 


44,2 


1330 

1301 

4380 


1100 

1369 

460 

390 


Dati speciali relativi al carro 

UarreUo girevole con traslazione trasver- 
sale del pernio di. m 


70 


Dat * generali 
Locomotiva 

reso totale in servizio . . l_ 

“oso a vuoto 

Peso aderente . 


40600 

37200 

27400 


D Tender 

Peso totale in servizio. 2e8no 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . . . ? ?S 

Capacità di aequa.! 


di carbone • 


9000 

4500 


Ì7H-1713-1715. 


Freno ad aria compressa automatico, 
"scaldamento a vapore. 


Csrstterlstlche delle locomotiva 

pe?ora n0n ° ale ^ Tapore “ OÌntto 

Sforzo di trazione alla periferia deUernote ^ " 

motnoi (con cerchioni di 50 mm 
D = 1830) — : 

massimo in tose alla prensione di ,onoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) „ m 
comspondeme al coefficienie di adorai 

-ormale sviluppabile con continuiti Zlt * 393 

velocità di 60 km-ora n? ^ 

Rapporto P m : Fa.* * W * 226 

Velocità massima ammessa (corrisponde,, 1,2 
<° a 9« i H7S per min.,o delle ruote 

molmci con cerchio ni di 50 mm 
-D = 1830) . ' 

Potenza normale in HP effettivi alle 96 

ruote motósi sviluppabile con con- 
tmrnta alla velocità di 60 km-ora 

fc ornsponienie a 174 giri per minalo 
delle ruote motrici con cerchioni di 

• i f i inni n . «_ 


TAVOLA 86 



NUMERO 


COSTRUTTORE 


OSSER VAZIONI 


5403-06 

6409-11-13-15 


1882 BOHSIG, Berlino 

1883 


l’er la caldaia di ricambio 
vedasi gruppi 530 (Tav. 81-82- 
84) e 540 (Tav. 85). 

Tender comune ai groppi 
450 (Tav. 65-66-67) e 540 (Ta¬ 
vola 85-86). 


50 mm. D = 1830) 


HP 





























































































































































































FERROVIE dello stato 

«rvirlo della Trazione 




LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 545’ F.8 N. 5451 a 5483 .*> 


TAVOLA 87 



Caldaia 
generali 

della caldaia 

VoltimiM a-a—_ 


—— *** aeurn caldaia 

Tbl « non IO om. di alteiia 

■ni melo 

Volume di Tepore 

Pr "*' ,on * “«ima par on> . . k 

! Graticola 

I Lan ^ h ®*^ (in ori*tont4le) 

U ' Kh **“ < id. ). 

1 8 »pertloie ( : d 

d ' >■ ■ <G) . m- 

Porno 

I AU * m B,4i » «U* graticola. 

Lt »»>*be*»a (in alu» . . 

U '*t>eoa ( id. ) . 


* ,M ,i,u . 180 g PM m , 

N- 1*01 ii 1833 


mm, 7080 


3,500 

2,000 

12 


mm. 


mm. 


2069 

990 

2,03 

1180 

2000 

1050 


Tipo: liscio Tubl bo,M, ° H 

N,lm8ro • • . 

Diametro __, 7 " 

Lunghezza tra le piastre . ' ' T' 36QO 

Superficie di rl.caldamenfo 

•n contatto col gas caldi 

Farne d disopra doUa gratìcola. . . m > 8 , 62 

Totale .... ' 1 ' ® 92,13 

a ■ • ( 8 ) • » 100,75 

•Rapporto 

G 49,6 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . J ma88Ìmo • • • mm. 1332 

Lunghezza, compresa tarmerà a fumo » S 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza .... 

Diametro ’ nm1, 1330 

Scappamento variabile a palette.' ' ' ” 1332 

Camino . . j diametro massimo . mm. 460 
‘ » minimo...» 400 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .mm, 459 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).. 2920 

Distributori a cassetto, l) 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. mm , 64 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.w t 45900 

vii 0 Y DOt f.»' 42000 

Peso aderente.» 29500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 28300 

reso a vuoto (con attrezzi) .... » 13100 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4790 

Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 

P er ora. . 

Sforzo di trazione alla periferia deUe ruote 
motrici (co» cerchioni <ìi 50 mm 
D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

, i : ì 7 .(Fa) » 

noi male sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . (F \ * 

Rapporto Fm : Fa ( [ 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 
D = 1900) 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 167 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D == 1900) . . . . . HP 539 


5700 

5800 

4230 

2400 
1,37 

. km.ora 100 


NUMERO 


5451-52 
5453 a 60 
5461 a 67 
5468 a 70 

5471 

5472 a 83 


COSTRUTTORE 


KESSLER, Esslmgec 


MAFFEl, Monaco 


OFFJC. FEHHOT., Verona 
MAFFEl. Monaco 


OSSERVAZIONI 


12 


33 


Caldaia del gruppo 5*5 (Ta¬ 
vola 87-88) e per ricambio ai 
gruppi 170 (Tav. 14), 500 (Ta¬ 
vola 75), 510 (Tav. 78-80). 550 
(Tav. 89-90). 

Per le locomotive 5457-5463- 
5464-5466-5469 5471 a 5474 con 
caldaia di tipo anteriore la prea- 
sione di regime ò ili 10 kg. per 
cin.3 

Tender comune ai gruppi 
270 (Tav. 41), 451 (Tav. 68), 
545 (Tav. 87). 


1 ) I cilindri di ricambio 
vraiino i casotti equilibrati. 




















































































































































































































































I- 

generali 

l'U 0 gb«i„ totale della caldaia . . . mm . 

V ” l0m ‘ di “1“ “» 10 ctn. di altezza 
•tu cddo ^ 

Volarne di Tepore .... 

I ^ 0M “«m. pez an" . . ' k ” 

Graticola 

itici) *u (in onnontale) 

< id. , 

! 

Porno 

*"*“* "* "Hi Ma. 

‘^«bezu (in »| to) 

I Wbeitt ( id. ) . 


45,9 


min. 


*° **’*»• MO 8.r.V K. 


7080 

3,500 

2,000 

12 


990 
2,03 | 

1180 | 
2000 
1050 


Tipo: liscio 

Numero ...... 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


Tubi bollitori 


• 181 

• • • mm. 50/45 

• • • » 3600 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Tutó° 111 dÌ80pra deUa graticola . 

Totale ' '.. (S) 

Bapporto 


8,62 

92,13 

100,75 


450 

600 

1920 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 
compre 

Camera a fumo e camino 


T . mimmo. . . . 

lunghezza, compresa la camera a fumo 


Diametro ... mm, 

Scappamento Adams. 

Camino . . } diametro massimo . . mm. 

minimo...» 


I 


49,6 


1332 
1304 ^ 
4830 Ì 


1300 

1332 


460 

400 


1*34 a 1846. 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 0 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. . 64 

D a t 1 generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 45900 

lZ V 110 *.? 42000 

Peso aderente.» 29500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 

^ acqua » 

di carbone.» 


kg. 5700 


4230 


29700 

14500 

10500 

4700 


Freno ad aria compressa automatico. 


Bisoaldamento 


a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vaporo asciutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm 
D = 1900) — • 

massimo in base alla pressione di la varo ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . . 

formale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . . (p n ) 

Bapporto F n , • Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 
D = 1900) . . ’ 

. '••••• km.ora 100 

Potenza normale m HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 167 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. lì = 1900) . . . . . flp m 


2400 

1,37 



Addo 


-j— 


^ NUMEBO 

di' 

costru¬ 

00STBUTT0BE 

3 

OSSER VAZIONI 


zione 


s 





«=» 


5484 

1 5485 

1890 

BHBDA, Milano 

1 

Caldaia del gruppo 545 (Ta¬ 
vola 87-88) e per ricambio ai 

1891 

» 

1 

gruppi 170 (Tav. 14), 500 (Ta¬ 
vola 75), 510 (T. a v. 78-80). 550 


5486-87 

1890 

» 

2 

(Tav. 89-00). 

5488 a 96 

1891 

» 

9 

Per le locomotive 5488 5489 
e 5496 con caldaia di tipo ante¬ 





riore la previone di regime è 
di 10 kg. per cm.J 




13 

Tender cornano ai gruppi 

270 (Tav. 42), 451 (Tav. 69- 
70-71-72). 545 (Tav. 88), 550 Ta¬ 
vola 89-90). 

i 




1) I cilindri di ricambio 
avranno i cavetti equilibrati. | 
















































































































































































































TAVOLA 89 


perboviedello STATO 

er vi*lo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 550 F.S N. 5501 a 5508. 



Caldaia 
Dall generali 

totale della addala . . . mm . 

Volerne di aoqna con 10 cm. di altezza 

■d deio. . 

j y*?* ài vapore.. 

rM ®one ma«iina per cm 1 . . . . kg. 


| Uzgiern ( 
8opwfid« < 


(in alto) . 

g **nfa*m ( il ) . 

Tipo, ludo bo,,,torl 

■omero ... 

Dum**. 

«za 1, ptaatze ' 


mm. 


*> •* Gr»lp|.n ISO R 


7080 

3,500 

2,000 

12 


Graticola 
orizzontale)■ . . m „. 

)• • • (0) . m 3 

Porno 

• • • mm. 


2069 

990 

2,03 


1180 i 
2000 
1050 1 


181 

50/45 

3600 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 

Tubi. 


Totale.(g) 

Rapporto 


S 


1 


Meccanismo 
Diametro dei cilindri 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 


8,62 

92,13 

100,75 

49,6 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . J m “T° * • • mm - 
( mimmo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro. 

Scappamento Adams. 

Camino . ! dkmetro massimo 

minimo. 


1332 

1304 

4830 

1300 

1332 

460 

400 

460 

600 

1920 


A K. 1847 a 1854. 


Distributori a cassetto. 1 ) 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. 64 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 45500 

Peso a vuoto.» 41600 

Peso aderente.» 29500 

Tender 

Peso totale in servizio •.kg. 29700 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14500 

Capacità di acqua.» 10500 

» di carbone.» 4700 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg. 5700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 min., 

D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6050 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 4230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . (F n ) » 2450 

Rapporto Fn. j Fa. ^43 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

O = 1900) .km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 167 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. 1) = 1900 .J£p 540 


NUMERO 


5501 a 08 


Addo 

dì 

costru¬ 

zioni 


1896 


il 


COSTRUTTORE 


BREDA, Milano 


OSSER VAZIO NI 


Caldaia del groppo 545 (Ta¬ 
vola 87-88) e per ricambio ai 
groppi 170 (Tav. 14), 500 (Ta¬ 
vola 75), 510 (Tav. 78-80), 550 
(Tav. 89-90). 

Per la locomotiva 5503 con 
caldaia di tipo anteriore La pres¬ 
sione di regime A di 10 kg. per 
cm.3 

Tender comune ai gruppi 
270 (Tav. 42), 451 (Tav. 69-70- 
71-72), 545 (Tav. 88), 550 (Ta¬ 
vola 89-90). 


1) I cilindri di ricambio 
avranno i cassetti equilibrati. 





























































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

srvlzlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 S4LE ACCOPPIATE E CARRELLO 

“ "'“ P0^ • Sa,Ur ° * espansione - a 2 oili„, 

Groppo 550 F.S N. 5509 . 5518*- 


iNTERIORE (2-2-0) 

cilindri esterni 


tavola 90 



Caldaia 
Dall generali 

dolio caldaia . 

? °“ 10 C “- ^ 

»°loo. di 


Superficie di ri.,ca,dame„ lo 
Pnmn 1 c ° ntatt ® col gas < 

Pomo al disopra della graticola . 

Totale 


I „ 1 Graticola 

tr* «*?«*>. • 

Hwficie ( * K 

Alt p orno 

I ( id< } ' 

TìpO; lurtu T,lbl ^Nitori 

® Q taert) . 

^ tra ^ Piastre .' .' 

R a v 

A 1855 ; 


3,500 

2,000 

12 


• mm, 


(G) 


• mm. 


2069 

990 

2,03 

1180 

2000 

1050 


Rapporto -|L 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . J m &S 8 Ìmo . 

f minimo 

compresa la camera a forno 

Camere e , umo e c!lniino 


mm. 


1864. 


181 

50/45 

3600 


Diametro 
Scappamento variabile a pera. 

j diametro massimo 

® minime 


Clamino 


minimo. 


TV Meccanismo 

JJiametro dei cilindri . 

Corsa degli stantuffi . . mm> 

lametro deUe ruote al contatto (con cer- 

ohiom nuovi).... 


8,62 

92,13 

100,75 

49,6 


1332 

1304 

4830 

1300 

1332 

460 

390 

460 

600 


Distributori a cassetto equilibrato, 
uistnbmnoue sistema Stepheuson. 

Dati speciali relativi al 

Carrello girevole con traslazione trasver 
sale del pernio di . . . 


5700 


Dati 


generali 


Locomotiva 

Peso totale in servizio . 

Peso a vuoto .... 

Peso aderente . 


Tender 

Peso totale in servizio . 

Peso a vuoto (con attrezzi) 
Capacità di acqua 
* di carbone . 


• kg. 46800 

• » 42900 

• » 29500 

kg. 29700 ! 
» 14500 

» 10500 j 

» 4700 


I Prod aratter,St ' Che de "«^ m o7.Ta 
! Produsiooe^ normale di vapore asciutto 

Sforso di trasioue alla perirei deUer „ ote 

7 ™ 9 ( ó° 0 "™:° h> ° n< * S ° mm ’ 

° del meccanismo (F ) 

corrispondente ni a- • 

; . ' * al coe H* c, ente di aderenza 


norm :iTr htu ^S 


(Fn) 


Freno ad aria compressa automatico, 
a vapore. 


1920 Riscaldamento 1 


M. M. - - - Wfl Vili 

velocità di 60 km-ora 
Rapporto F„, ; Fa . 

Velocità massima ammessa (carri, p „„ den . 

mot ^ 279 ^ mÌUUt ° delle ni °t( 

ir;™; —~ - *» »»».: 

Potensa normale in HP effettivi alle 

™tdtà m °n ÌCÌ 3 ,' ilupf)abil « con con- 
tinuita alla velocità di fin L-m 

S:rr- 


6050 

4230 


2500 

1,43 


numeeo 


5509 a 14 
5515 a 18 


1898 


00STBUTT0BE 

BHBfll. Milano 
COSTA. MECCA#., Saronoo 


osservazioni 


Caldaia del groppo 545 (Ta¬ 
vola 87-88; e per ricambio ai 
groppi 170 (Tnv. 14 ), 500 (Ta 

™'* ’*■ 51» <T«*. 78 S0), 550 
(Tav. 89-90). 


10 


Tender comune ai eraDni 
«I. «I ,T.v.^„ P 
71-72), 545 (Tav. 88), 550 (Ta- 
vola 89-90). 


km.ora 100 


HP 550 J 




















































































































































i DELLO STATO 


irvi * 10 


della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione — a 2 cilindri esterni 


Gruppo 552 F.S N. 5521 a 5544. 


*) 


TAVOLA 91 


37: 



/ 



* J1Jir ^ fi 


-1X1 

X- 

4-1 

«i - 4-”—XX 

/gi 

5 - 

L£L± 



2000. .X. . 2000 ^ .1275 __J8§._1450 _i_2450 

._40b0_ _ i i_ 

.6910_ _L ..._j_ 

, . _X _:_15590._. 

^_ ... . . .. _16085 

JA±L 


xizlt ~-i 


14,8 , 


28,3 


29,5 


18,a . 


48,3 


Caldaia 
Dati generali 

Lttaphna totale della caldaia . . . mm. 7110 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

****>.... . m 3 3,500 

di «pò*., 2,160 

■Móna per cm 5 .... kg. 12 

Graticola 

!***■* (■«riamul.). . 2397 

( id \ 

ld * ).» 988 

8l * 4e " ( il i 


4h «» «•*. «u. 


graticola, 
sito) . 

( * ) • . 


(G) • m' 2,30 


mm. 1470 
» 2330 

1200 


,«o- 


Tabi bollitori 

Tipo: Serve 

Numero. 126 

Diametro.mm. 65/60 

Lunghezza tra le piastre.» 3200 

Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m J 11,90 

Tubi.» 152,00 

Totale.(S) • » 163,90 

« S 

Rapporto . 71,3 

Corpo cilindrico 

■jn. . . , \ massimo • • . mm. 1464 

Diametro interno ■ ] . . 

f mimmo- ...» 1340 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4610 

Camera a forno e camino 

Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1374 

Scappamento Adams. 

Camino j c ^ ametT0 ma 80 i mo • • mm. 480 

( » minimo...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 480 

Oorsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1920 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole oon traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 64 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 48300 

Peso a vuoto.» 44300 

Peso aderente.» 29600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 28300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13800 

Capacità di acqua.» 10600 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì900) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6570 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1- 7 .(F a ) » 4230 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . (F n ) » 2950 

Rapporto Fm : Fa. 1,55 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) . km, ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 167 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 650 


NUMERO 


5521 a 32 
5533 a 44 


inno 

di 

costru¬ 

zioni 


1890 


COSTRUTTORE 


BHEDi, Milano 
ilSiLDO, Sampiudirui 


24 


OS8ER VAZIONI 


Caldaia del grappo 552 (Ta¬ 
vola 01-92) e per ricambio al 
grappo 5C0 (Tav. 93). 


8 P * M N. 1866 e 1888. 
















































































































































































f^OVIE DELLO STATO 

^\ t \o della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 552 F.S N. 5545 a 5556 .*> 



JE> 75_ 875_I_2000_'_2000_|_1775 ,<85 1430_ 


L_ 4000 

_L_ 6910 

1 


-;- 

_6700_ 

9173 _ | 


1 

- \ 

P- ^ -J 

b " - 

\ - 

15590 . 

16083 ^ 

k-; 

i 

• - 1 

:.zj 


M,7 




29,9 


29,5 


18 ,< 


48,3 


Caldaie 


D«tl generali 

Unghcm totale della caldaia . . . mm. 71 

Volume di aoqua oon 10 om. di altezza 

"d®.m 3 3,500 

• • » 2,150 


. mm. 7110 


V ohimè di rapo re .... 
maarima per om 5 . 

Graticola 

k**^*®* ttn oriiiontale). . 

U '* k *» < ii ) 

8 *p«»«i. ( w 


kg. 12 


• mm. 2397 
• • * 988 

)• • • (0) • m* 2,30 


t__ ^ P^oola. . mmi 1470 

alto) . 


( )-.... 

noti. Ea n 


» 2330 

» 1200 


Tubi bollitori 

Tipo: Serve 

Numero. 126 

Diametro.mm. 65/60 

Lunghezza tra le piastre.* 3200 

Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della gratioola • . . m J 11,90 

Tubi.» 152,00 

Totale.(S) • » 163,90 

g 

Rapporto . 71,3 

Corpo cilindrico 

tv . . . I massimo • • • mm. 1464 

Diametro interno • \ 

( mimmo- ...» 1340 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4510 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1374 

Scappamento Adams. 

n . I diametro massimo • • mm. 480 

Damino • • < . . 

I » minim o...» 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 480 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1920 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole oon traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 64 

Dati generali 
Locomotiva 

Pobo totale in servizio.kg. 48300 

Pobo a vuoto.» 44300 

Peso aderente.» 29500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13900 

Oapaoità di acqua.» 12000 

» di carbone. * 4000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Risoaldamento a vapore. 


1889 a 1900. 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 • 7. (Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . . (P B ) » 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


7000 


6570 

4230 

2950 

1,56 


NUMERO 


5545 

6546 a 66 


Addo 

di 

coitru- 

IÌ0DS 


i90i 

Ì900 


COSTRUTTORE 


8REDA, Milano 


12 


D = i900) .km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 167 giri per minuto 
delle ruote motrici oon oerohioni di 
50 mm. D = 1900) .HP 660 


TAVOLA 92 


OB 8 BB YAZIONI 


Caldaia del grappo 552 (Ta¬ 
vola 01-92) e per ricambio al 
gruppo SiO (Tav. 03). 

Le loco motivo 5547, 5548 e 
5553 hanno la con lievi 

differense. 

Tender cornane al gruppo 
290 (Tav. 45) e 552 (Tav. 02). 



























































































































































































jROVIE dello stato 

Iglò della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-«h#- 

Gruppo 560 F.S N. 5601-5608-5611.* ) 


TAVOLA 93 



Caldaia 
Dati flcnerali 

Longhena totale della caldaia • . . min. 
olume di acqua con 10 cm. di altezza 

rol cielo. m a 

Volarne di tepore.» 

Pressione inanima per cm 3 . . . . kg. 

Graticola 

l'Mgh.u» (in Orientale) . . , . mm . 

wgtum ( , , 

**** < • l'.'.:®:,.. 

Porno 

( id. ” 

Tipo; 8erte Tnb > bollitori 
■«aero 

^ i« pi« 

1701.1800 


7110 

3,500 

2,150 

12 


2397 

988 

2,30 


1470 

2330 

1200 


125 

65/60 

3200 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 11,90 

Tubi.» 152,00 

Totale.(S) . » 163,90 

g 

Rapporto . 71,3 

Gorpo cilindrico 

Diametro interno . I m ? fl8Ìm0 mm ‘ 

f minimo ...» 1340 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4510 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1374 

Scappamento variabile a pera. 

Camino ^ diametro massimo • . mm. 480 

* » minimo. . . » 420 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 2100 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver- 


sale del pernio di. 


40 

Dati generai 

i 


Locomotiva 



Peso totale in servizio. 

• kg. 

49800 

Peso a vuoto. 


45800 

Peso aderente. 

• * 

31400 

Tender 



Peso totale in servizio. 


29000 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • . 

. » 

15500 

Capacità di acqua. 


10000 

» di carbone. 


3500 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile alla 
locomotiva 5601. 

Freno ad aria compressa automatico alle locomotive 
5608 e 5611. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 7000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = SO 70) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5520 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » 4500 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . (F n ) » 2730 

Rapporto Fm : Fa. 1,22 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 256 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 2070) . km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 154 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 2070 . HP 600 


NUMERO 


5601 

5608 

5611 


Addo 

di 

coitro- 

ZÌ0D8 


COSTRUTTORE 


OFF. FERB0TIAB1E, Torino 
COSTB. MECCA!., Saroono 


OSSERVAZIONI 


Caldaia del grappo 552 (Ta¬ 
vola 91-92) e per ricambio al 
gruppo 560 (Tav. 93). 

Tender del grappo 560 
(Tav. 93-94). 


RM N. 1701-1708-1711. 






























































































































































































pubboviedbllo stato 

Servirlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 560 F.S N. 5602 a 5607-5609-5610-5612 a 5627* ) 


TAVOLA 94 



--j-2200---2000_760_ 

--6600_ ~~ 

_|_ j r *— — -{._9775__ 


29 


31,8 


16,a y 


48,e 


Caldaia 

°*ti ■•aerali 

telata ddl, caldaia . . 

j T,,I ' U ”‘ * ooo 10 cm. di altezza 
ni ciaJo . 

I VohlB, di Tape. 

I hm*n. au» 0 . 

Graticola 

U, < h "» (ù, orizzontale). 

< * >■•••■ 

8 “ Pm4 “* « id. ) 


mm. 7478 


k g- 


(0) . 


, AJ '*"* «IW parinola 

n*» <» alte). 

( id. ) . 


3,630 

2,390 

11 

2362 

992 

2,26 

1240 

2300 

1061 


1 - «T01..SOO R.M N. 1702 


Tubi bollitori 


Tipo! liscio 

Nnmoro • . 170 

? iam f tro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3800 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • 
Tubi. 


Totale 

o 

Rapporto — 


( 8 ) 


Corpo cilindrico 


9,30 

91,34 

110,64 

48,9 


Diametro interno j massimo . . mm. 
_ ì minimo- ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza . 

Diametro n ^ m ‘ 

Scappamento variabile a palette * 

Clamino . . J diametro massimo . mm . 

f * minimo...» 


1310 

1278 

4928 


1188 

1342 

440 

360 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri .mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 620 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 2100 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole oon traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.min. 40 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 48600 

Peso a vuoto.» 44600 

Peso aderente.» 31800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 15600 

di acqua.» 10000 

di carbone.» 3600 

Freno ad aria compressa automatico. 

Le looom. 5606-6614 hanno pure il freno a controvap. 
Riscaldamento a vapore. 


1707-1709-1710-1712 a 1727. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

ar Pero™-..kg. 6300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 nini., 

D = 2070) — ; 

massimo in base allo pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6060 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 • • • • • • • ■ (Fa) » 4660 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . (F n ) » 2500 

Rapporto Fm s Fa. m 

Velocità massima ammessa (oorrisponden- 
te a giri 256 per minuto delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm., 

D = 20 70) . km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(coi'rispondente a 154 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 2070) .gp 


NUMERO 


5602 a 07-09 
5610 

6612 a 16 
6616 a 21 
5622 a 27 



OSSERVAZIONI 


Caldiix «li origine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi groppo 552 (Tav. 01-92) 
e 560 (Tav. 93). 

Perle locomotive 5610 5613- 
5614-5615 con caldaia di ferro, 
la pressione di regimo è di 10 
kg. per cm.» ed anche per la 
locomotiva 5602 con caldaia di¬ 
accialo di vecchio tipo. 

Per le locomotive 6606 5607 
oon caldaia di acciaio la pres¬ 
sione di regime è di 12 kg. 
por cm.» 

Tender del gruppo 560 (Ta¬ 
vola 03-94). 














































































































































































































M DELLO STATO 


vizio 


della Trazione 


LOCOMOTIVE A 2 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 560 F.S N. 5628 a 5631; 


*) 



_ W _| 

1_(550__ 

L 1550 _J 

L_1150 185 4705 1 2600 . . 

„_2200__ 

1 

- * | 

t_31 

Eo _ i 

I 

; 


_6800 

_605! 

r a 

; j 

9775 




! 




-2000_J^_760_^5«j 


F=t 


|5830 

15,9 


15,9 , 


33 


31,8 


16,8 , 


48,6 


TAVOLA 95 


Caldaia 

Dati generali 

Uphwa totale della caldaia . . . mm. 7478 

0 ume & acqua con 10 om. di altezza 

cielo. m s 3,630 

««lume di vapore.» 2,390 

rettone niaagima per cm J . . - kg. 12 

Graticola 

£“**>«•» (in oriuontale). mm , 2304 

il!£T 1 * ).» 996 

"**“* < * )• • (0) m 1 2,26 

Porno 

lraU “ 

‘‘«ghM» (in dU)) 

***puau, ( id. ) . 


Tobi bollitori 

*&men> 

IWetro 

1« pUttre 


mm. 1240 
2300 

» 1066 


170 

• mm. 60/45 

• » 3800 


- '«,.,800 K.M N. „ 28 a mi . 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col aas caldi 

Forno al disopra della graticola ■ . . m 3 9,30 

Tubi.» 91,34 

Totale.(S) • » 110,64 

o 

Rapporto -Q- . 48,9 

eorpo cilindrico 

Diametro interno . I mM8Ìmo ' mm ’ ““ 

f mimmo ...» 1277 

Lunghezza, compresa la camera a fnmo » 4928 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1188 

Diametro.» 1341 

Scappamento Adams. 

Camino \ ( ^ ametr0 “a 88 ™ 0 • • mm. 440 
} » minim o. . . » 360 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 460 

Oorea degli stantnfiB.» 620 

Diametro delle mote al contatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi).» 2100 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. 40 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 48600 

Pobo a vuoto. • » 44600 

Peso aderente.» 31800 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 33000 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 17000 

Capacità di acqua.» 12000 

» ' di carbone. » 4000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 6300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( coti cerchioni di 50 mm.. 

D = 2070) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fm ) » 5520 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 4550 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . (F n ) » 2500 

Rapporto Fu. : Fa. 1,21 

Velocità massima ammessa (ootrispondei i- 
ie a giri 256 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 2070) .km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-orn. 
(conispondonte a 154 giri per minuto 
delle ruote motrici oon cerchioni di 
50 mm. D = 2070 .HP 560 


NUMERO 


5628 a 31 


Addo 

dì 

coitrn- 

zious 


COSTRUTTORE 


ARALDO, Sampiardarena 


OSSEE VAZIONI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi grappo 552 (Tav. 91-92) 
e 660 (Tav. 93). 

La locomotiva 5631 con cal¬ 
daia di ferro ha la pressione di 
regime di 10 kg. per cmJ 

Per la locomotiva 5630 con 
caldaia di acciaio, tipo modifi¬ 
cato, la pressione di regime è 
di 11 kg. per cm.3 

Tender oemnne ai grappi 
810 (Tav. 48), 820 (Tav. 49-50). 
500 (Tav. 95) e 666 (Tav. 113 
114-115). 













































































































































































JBOVIE dello stato 

(zio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 600 F.S (n Serie, N. 6001 a 6008-6039. a 6050 *> 


„.£_L-i 

Ift 


t 

=5% 

5 


T 

JL 

7 ^ 


tu--- 




7423 

3,700 

2,000 

14 


Caldaia 
»«tl generali 

tot*ie della caldaia . . . mm 
««lame di acqaa oca 10 om. di altevza 

cn«lo . , 

Volume di tupore 

“reumoue m cm , ' ; ^ 

Graticola 

(ia oriaontale). . 2Q67 

£ >.» 1120 

I >• (G) . m‘ 2,30 

Porno 

«ulU gTEticola. 
ulto) . 

( id. ) . 



1326 

1730 

1180 


200 

• mm. 60'45 


*.ri n • 3 820 

" N a "«l a 3812 


3800 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Porno al disopra della gratioola . . . m 1 9,70 

™>i.. 107,70 

Totale • ^.(8) . » 117,40 

Bapporto -q-. 51 

Corpo cilindrico 

Diametro interno - \ ma88Ìmo ‘ 1380 

- r mimmo- ...» 1349 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5173 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 4400 

Diametro.» 44^4 

Scappamento fisso. 

Camino ' diametro massimo . . mm. 490 
I » minimo...» 420 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri . \ ' ' mIn, ^30 

1 B. P. „ 610 

Rapporto del volume dei oilindri A. P, ai 

oilindri B. P. 2 

Corea degli stantuffi.min. 700 

diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 15 J 0 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 50000 

Peso a vuoto.» 46000 

Peso aderente.» 39900 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13900 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 6000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Biscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg. 6500 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6870 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 5700 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . (F n ) » 3000 

Bapporto Fm : Fa. 1,20 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480 . HP 660 


NUMEB0 


6001 a 08 
6039 a 48 
6049 - 50 


Addo 

di 

coitra- 

xiooe 


C0STBUTT0BE 


1904 ÀISilDO, Sampierdartna 
COSTBDZ. MECO., Saronno 
ANSALDO, Sampierdareoa 


i 1 


20 


tavola 96 


OSSEIÌ VAZIONI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 98-99. 

Le locomot. 6001-6005-6039 
e 6045 hanno ancora i tabi Serre. 

Tender cornane ai grup¬ 
pi 290 (Tavola 46) © 600 (Ta¬ 
vola 96-100). 








































































































































































jjjgOVIE DELLO STATO 

> rv , z io della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 600 F.S (ia Serie) N. 6009 a 6023-6025-6027 a 6035-6038 



1400 _ _ _ 1415_ . j_ 2250_L 


__' ■ ^ 

6650 

i . 1 Q597 



T 

l 

j 

r-1 


. 13,3 


13,3 


31,9 


13,3 j 


39,9 


10,1 


50 



Caldaia 
Dall generali 
Lu«li«a total, della caldaia . . . mm . 

di acqua con 10 om. di altezza 
■®1 cielo ... 3 

& ? »pore. » 

I smotto minima per om 1 . . . kg. 

Graticola 
(in orizzontale). . . mm . 

( "i- 1. 

id - 

Porno 

( id. ) . .* 

Itoti* Tb *»I bollitori 


7423 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • 
Tubi 6 


Totale.(g) 

3,700 i fiapporto ~§-. 

2,000 ! 


9,70 

107,70 

117,40 


51 


14 


2067 

1120 

2,30 


1325 

1770 

1180 


200 

60/46 

3800 


Corpo cilindrico 

Diametro interno ) massimo 
I minim o. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm . 1400 

Diametro.» 


1380 

1344 

5173 


Camino 


) diametro massimo 
I » minimo • 


Diametro dei oilindri 


Meccanismo 

A. P. 

B. P. 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P.. 

Corsa degli stantuffi.... 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 


1416 


490 

420 


410 

650 


2,5 

700 


1510 


Distributori a stantuffo. 
Distribuzione sistema WalBohaert. 


Dati speciali relativi al carro 


La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 


50000 

Peso a vuoto. 


46000 

Peso aderente. 

. » 

39900 

Tender 

Peso totale in servizio .... 

• • kg- 

31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • 

» 

13900 

Capacità di acqua. 


12000 

* di carbone . 

. . » 

6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
RÌ8oaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6500 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6870 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » 5700 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 lem-ora . . (F n ) » 3000 

Rapporto Fm : Fa. 1,20 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) .km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480 . Hp QQQ 


NUMERO 


6009 a 23 
6025 
6027-28 
6029 a 35 
6038 


Addo 

di 

costro- 

ziooe 


COSTRUTTORE 


! 


ANSALDO, Sampierdareca 15 

» I 1 

2 

COSTROZ. MECO,. Saroono 


26 


tavola 97 


OS&EH VAZIOXI 


Caldaia di origine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 98-99. 

Tender coniane ai gruppi 
600 (Tavola 97-98-99), 625 (Ta¬ 
vola 101), 730 (Tav. 127), 740 
(Tav. 129). 































































































































































































FERROVIE dello stato 

ggrvi^io della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 

-- 


Gruppo 600 F.S (* Sene/ N. 6024-6026-6036-6037 



TAVOLA 98 


f—— 

Caldaia 
Dati generali 

Lan*hem totale della caldaia . . . mm, 

| di acqua con 10 cm. di altezza 

| cielo. m 3 

Volume di rapore. . » 

p *«ione massima per cm 1 . . . . kg. 

Graticola 

(ill orinontale) . 

ì£r» < «■ >• • . . . » 

b «P«rfoe ( id ( 

Porno 

,nlU graticola. 

. Tt*** «Ito) . 

( id. ). 


(6) . m* 


Jp*: U~io 
?*»«*> . 


Tabi bollitori 


7360 

4,360 

3,180 

14 


2067 

1120 

2,30 

1450 

1637 

1275 


le piattre 


mm, 


263 

50/45 

3800 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola ■ • 

Tubi ........... 

Totale.(S) 

Rapporto -|j-. 


10,08 

141,21 

151,29 

65,8 


Corpo cilindrico 

Diametro interno • \ m ^ 8 i B ^ no 
mimmo- 


Camino 


Diametro dei cilindri , 


diametro massimo 
» minimo • 
Meccanismo 

A. P. 

B. P. 

Rapporto del volume dei cilindri A, P. ai 

oilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi.... 

Diametro delle ruote al contatto (con oer- 
ohioni nuovi). 


1538 

1600 

5110 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1538 


495 

420 

410 

660 

2,6 

700 

1610 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) oon traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio .... 

• • kg. 

54000 

Peso a vuoto. 


49500 

Peso aderente. 


42900 

Tender 

Peso totale in servizio .... 


31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

» 

13900 

Capacità di acqua. 


12000 

» di carbone . 


6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.* - - kg. 7200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 min., 

D = 1480) — ; 

ma*ximo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 6870 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) * 6140 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . (F n ) » 3300 

Rapporto Fm : F«. 1,12 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 730 


NUMERO 


6024-26 

6036-37 


Addo 

di 

cntru- 

IÌ0DS 


COSTRUTTORE 


USALDO, Sampiardarsoa 
COSTRDZ. HBOC., Saranno 


OS8ER VAZIONI 


Caldaia di ricambio per l'in¬ 
tero groppo 600 (Tav. 98 99). 

Le locomotive 6024, 6026 e 
6037 hanno la caldaia come Tav. 
100 . 

Tender cornane ai groppi 
600 (Tav.97-98-99),625 (Tav. 101), 
730 (Tav. 127), 740 (Tav. 129). 




































































































































































0BBOVIE DELLO STATO 

f vlzlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 600 F.S (» Serie) N. 6051 a 6200 


TAVOLA 99 



H-^ 

: 1 

n_f 

/ 

rti 

? —-1— 

\ 

, 




1= 

i 



7~1 



*T.MT- 





.575 _ 875 


- 

_ 2000 _ 

2000 

4000 _J 

70fe5 


• 

1 

r " !~ 

)— -- t 


31,9 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghe»* totale della caldaia . . . min. 

olume di acqua con 10 cm. di altezza 

«d cielo . m 3 

V»lum« di vapore.» 

ma mm a per cm 3 . . . . kg. 

Graticola 

1 ( “ . . mm. 

R! 

Porno 

gr*tioola . . 

. uT* «h») ■ 

; <«*■>•.. 

T “H bollitori 

k t*. » . • mm. 

** puatre . 


7360 

4,360 

3,180 

14 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • • m 1 10,08 

Tnbi ..... .»> 141,21 

Totale.(S) • » 151,29 

Rapporto . 65,8 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo • • • mm. 


? mimmo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


1538 

1500 

5110 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi si carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 


2067 

1120 

2,30 


1450 

1637 

1275 


263 

60/45 

3800 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1538 

Scappamento fisso. 

Camino $ diametro massimo • • mm. 495 

I » minimo...» 420 


Meccanismo 

i a p 

Diametro dei cilindri . j g p 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al ooutatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi). 


Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 54000 

Peso a vuoto.» 49500 

Peso aderente.»> 43000 

Tender 

PeBO totale in servizio .kg. 31900 

Peso a vuoto (con. attrezzi) .... » 13900 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore, 


» 650 

2,5 

» 700 

» 1510 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 7200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6870 

corrispondente al coefficiente di aderenza 


i : 7 .(Fa) » 6140 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . (F n ) » . 3300 

Rapporto Fui : Fa. 1,12 


Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 min., 


D = 1480) .km,ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) ..... HP 730 


NUMERO 

inno 

di 

cos tra¬ 
zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 

6051 a 63 

1906 

COSTRDZ. MECO., Saranno 

13 

Caldaiadi ricambio per l’in¬ 

6064 a 76 

1907 

» 

13 

tero grappo 600 (Tav. 98 e 99). 

6077 a 90 

» 

ANSALDO. Sampierdarana 

14 

— 

6091 a 96 

1908 

» 

6 

Le locomotive munite an¬ 

6097 a 105 

1906 

FABBR. LOC. STATO OIGH. 

9 

cora di piaatre tabulari origina¬ 

6106 a 14 

» 

SCRWARTZKOPFF, Berlino 

9 

rie hanno 267 tubi, che saran¬ 

6115 a 22 

» 

SIGL. WIESER-IEOSTADT 

8 

no poi ridotti a 263 col cambio 

6123 a 26 

1907 

» 

4 

di dette piastre. 

6127 a 34 

1906 

HARTMANN, Cbemnit* 

8 

— 

6135 a 38 

1907 

» 

4 

Tender comune ai gruppi 

6139 a 47 

1906 

SOC. ALSAZ., Grafenstaden 

9 

600 (Tav. 97-98 99), 625 (Tav. 

6148 a 53 

» 

MASCH1NENPABR., Cssliogen 

6 

101), 730 (Tav. 127) e 740 (Tav. 
129). 

6154 a 56 

1907 

» 

3 

6157 a 68 

» 

SIGL. W1ENER-NE0STADT 

12 


6169 a 80 

» 

COSTRDZ. HECC., Saranno 

12 


6181 a 83 

1906 

SCHWARTZKOPFF, Berlino 

3 


6184 

1907 

» 1 

1 


6185 a 87 

1906 

» 

3 


6188 a 200 

1907 


13 

150 




































































































































































jSOVIE DELLO STATO 

^io della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 600 F.S (» Sene , N. 6201 a 6248 *> 



Caldaia 
Dati generali 


Longhena totale della caldaia . . . mn 

olume di aoqua oon 10 cm. di altezza 

"d ràelo. m 3 

di Tapore.* 

™»on® maarima per om 1 . . . . kg. 


Graticola 

l* 8 *^ 1 "* (in orizzontale). . . 

( ) 

^: (g, 

Porno 

®<di» rolla gretìool». . 

(in aho) . 

( id. ) . 




T «bl bollitori 


** 1* piaatre 

«347 , 6 248 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 



Forno al disopra 

della graticola • . . 

m 1 

10,08 

7360 

Tubi .... 

» 

143,66 

Totale • . . 

.(S) • 

» 

153,74 

4,330 

3,180 

Rapporto -g- 

Corpo cilindrico 


66,8 

14 

Diametro interno 

\ massimo • • ■ 

1 minimo 

mm. 

1538 

1500 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

5110 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore nn 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 


2067 

1120 

2,30 


1450 

1637 

1275 


267 

50/46 

3800 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1538 

Scappamento fisso. 

Camino ' diametro massimo • • mm. 495 

I » minimo. . . » 420 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri . j g p 


Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

oilindri B. P. 2,5 

Corsa degli stantuffi.» 700 

Diametro delle mote al contatto (oon cer¬ 
chioni nuovi).» 1610 


Locomotiva 


Peso totale in servizio.kg. 54000 

Peso a vuoto.» 49500 

Peso aderente.» 43000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13900 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) * 
col-rispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . . {Fa) » 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . . (F n ) » 

Rapporto Fm ! Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden- 


7200 


6870 

6140 

3300 

1,12 


NUMERO 


6201 a 34 
6235 a 46 
6247-48 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


1906 


HEMSCHEL. Casse! 


» S1GL. WIEIEB-IEDSTADT 

» BENSCHEL, Castel 


34 

12 

2 


48 


te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di . 50 mm., 

D = 1480) .km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per n)iuuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) .HP 730 


TAVOLA 100 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di orìgine. 

Le locomotive alle quali sono 
stato cambiato le piastre tubo¬ 
lari originarie invece di 267 tubi 
ne hanno 263. acquistano le ca¬ 
ratteristiche di quelle con cal¬ 
daia di ricambio. 

Tender comune ai grappi 
290 (Tav. 46), 000 (Tav. 96-100). 


provengono dall’ ex ferrovia della ValBugana. 




























































































































































iOVIE DELLO STATO 

Ilio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore surriscaldato (surriscaldatore sistema 11 Schmidt,,) e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 625 F.S N. 62501 a 62608 




Dati generali 
Lunghetta totale della caldaia • mm. 7660 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

««lo. m a 4 ( 4oo 

Volume di vapore.» 2,300 

12 


mm. 2167 
» 1120 
2,42 


• mm. 1430 

• » 1750 


1160 

Tipo: /urto Tuhì bollitori 

. 116 

mm. 60/45 
» 4000 

1 •“ ***—■» .arrt»caldatorl 

21 

mm. 133/126 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • . m* 9,90 

Tubi.» 98,60 

Totale.(S) . » 108,60 

g 

Bapporto . 44,8 

Superficie di surriscaldamento (S‘) • • m 2 33,50 
Bapporto . 3,24 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j mas8Ìm0 ' mm ' }500 

! mimmo ...» 1470 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5310 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1400 

Diametro.» 1574 

Scappamento fisso con sbarretta trasversale. 

Camino \ diametr0 massimo . . . mm. 430 

( » minimo.... » 350 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 490 

Corsa degli stantuffi.» 700 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). » 1510 


I 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 40 e' costituisce con la sala an¬ 
teriore un carrello girevole(di tipo italiano) cod 
traslazione del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 53900 

Peso a vuoto. » 49300 

Peso aderente.» 43200 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 13900 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Biscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6500 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

O = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) * 10200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 6170 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . (Fn) » 3600 

Bapporto Fm : Fa. 1,65 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 287 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cei'chioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 800 


NDMEB0 


62501 a 13 
62514 a 22 
62523 a 30 
62531 a 34 
62535 a 60 
62551 a 65 
62566 - 67 
62568 a 83 
62584 a 98 
62599 a 608 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


1913 

1914 


OOSTBUTTOBE 


COSI. MECCAIICHE, Saronno 
ANSALDO, Sampierdaraoa 

» 

COSI.MECCANICHE, Saronoo 

» 

ANSALDO, Sampierdarena 
COST. MECCANICHE, SaroDoo 

» 

OFF. MECCANICHE, Milano 
COST.MECCANICHE, Saronno 


108 


TAVOLA 101 


OSSERVAZIONI 


Caldaia comune ai gruppi 
625 (Tav. 101) e 640 (Tav. 105) 
pei quali serve anche di ri¬ 
cambio. 

Tender comune ai gruppi 
600 (Tav. 97-98-99), 625 (Tav. 
101), 730 (Tav. 127), 740 (Tav. 
129). 



















































































































































































































| tfBROVIE DELLO STATO 

Inìzio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 630 F.S N. 6301 a 6318-6320-6322-6323 a 6326-6330-6332-6335 a 6340-6342-6344 a 6349-6362 a 6400 



Caldaia 
Dati generali 
& totale della caldaia 

i ____ 


totale della caldaia . , . 

otune di acqua con IO ero. di altezza 
I *®1 cielo . 


mm. 7723 


| «ni cielo 

, Volume di Tipore . 

rteemone o«ma por ero' kg . 

Graticola 

i to "rinomale) . . mm 

£££ * >.» 

( "*• )• ■ - (G) . in J 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola 
Tubi ......... 

Totale 


3,850 

2,100 

14 


Rapporto -|j- 


(S) 


Ali 


Porno 

—,“ *** 1 “* e~ tìco1 »- 

aito). 

< a >. . 


mm. 


Tmkì bollitori 


2167 

1120 

2,42 


1310 

1810 

1180 


Corpo cilindrico 

\ massimo 


10,00 

114.80 

124.80 

51,6 


t* le 


piu tre 


203 

50/45 

4000 


Diametro interno 

l minim o. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


1380 

1344 

5363 


Diametro. 

Scappamento fisso. 

Camino . . \ d* 81116 *™ massimo 
I » • minimo- 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri • ) ' 

' B. P, . 

Rapporto del volume dei oilindri A. P. ai 

oilindri B. P.. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 



1400 

Peso totale in servizio. 


55000 

» 

1416 

Peso a vuoto. 


50800 



Peso aderente. 


44000 

mm. 

485 




» 

410 

Tender 





Peso totale in servizio. 

• kg. 

36300 

mm, 

430 

Peso a vuoto (con attrezzi) 


14300 

» 

680 

Capacità di acqua. 


15000 



* di carbone . 


6000 


2,5 




» 

700 






Freno ad aria compressa automatico 

e moderabile. 

» 

1850 

Riscaldamento a vapore. 




Produzione normale di vapore asointto 

per ora.jjg, 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con ceichioni di 50 min., 

D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(*•«> 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 75 km-ora . . . (F„) 

Rapporto Fin ; Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden - 
te a giri 290 pei' minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) .jjp 


)tlva 

6800 

NUMERO 

Addo 

di 

costra- 

liODS 

COSTRUTTORE 


6301 a 07 

1906 

INSALDO, SampierdaroDB 

6100 

6308 a 6318 

1907 

» 

6320-22 

» 

» 

6290 

6323 a 25 

» 

* 

2520 

6326-30 

1906 

SOC. Al. ENEB61E, Marcella 

0,97 

6332 

» 

» 


6335 a 37 

Ì907 

» 


6338 a 40 

1906 

BEISCHEL, Canal 

i.ora 100 

6342-44 

» 

» 


6345 a 49 

» 

» 


6362 a 91 

1908 

ANSALDO, Sampiardareoa 

' 700 

6392 a 400 

» 

OFF. MECCANICHE, Milaoo 


78 


TAVOLA 102 


OSSERVAZIONI 


Le caldaie delie locomotive 
dal 0302 al G3ttl hanno 201 tabi 
invece di 203 carne Tav. 104. 


Tender comune ai grappi 
630 (Tav. 102 e 103), 640 (Tav. 
105). 
























































































































































































































FERROVIE dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 

--— 

Gruppo 630 F.S N. 6319-6321-6327 a 6329-6331-6333-6334-6341-6343 


TAVOLA 103 



Caldaia 
Dati ■•■«rall 

totale d «U» caldaia . . . m m , 7723 

'«tua. di acqua oc j 0 0In . rfhma 

^.ditpor.. . 3 ' 860 

: : : : k ; 2,1 u 

Graticola 

{^-(iucrieoau.). mm . 21e7 

««perfide ( ! J.* H20 

)• • • (0) • m* 2,42 

Porno 

^^apaticoU. . . , mm . 1310 

( ii )’■••• • 1810 

1180 

Tmk * bollitori 

104 

** la pi4rtre ' • ■ • • mm. 70/66 
4000 


Superficie di rlacaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m’ 10,00 

Tolde.• • » 165,00 

otale g.(8) • » 176,00 

Espporto -g-. 72 )3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . { m & 88 imo . . . min. 1380 
T , I minimo ...» 1344 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6363 

Camera a fumo e camino 

ìKe h r : : r 1JS2 

Scappamento fisso. 1410 

Camino . . j ^ ametro massimo . . mm. 485 
f » minimo...» 410 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri • | B P mm ’ 430 

Rapporto del volume dei oilindri A. P ai 68 ° 

oilindn B. P. ... 

Corsa degli stantuffi. • . . ^ 

Diametro delle ruote al ooutatto (con oer- 

ohiom nuovi).» 186Q 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 40, e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm . 40. 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.fcg, figOOO 

Peso a vuoto.» gQgoo 

Peso aderente.» 44000 

Tender 

Peso totale in servizio ...... kg. 35300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14300 

Capacità di acqua.» 15000 

» di carbone. » 0000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


per ora 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 
D = 1830) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( Fm) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

'• 7 .. 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . (F n ) 

Rapporto Fm : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 290 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 76 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote nwtrici con cerchioni di 
SO mm. D = 1830) 


• motiva 

3 

NUMERO 

inno 

di 

coltro- 

rione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OSSERVAZIONI 


6319-21 

1907 

AISALDO, Sampierdarsna 

2 

Questo locomotive col ri¬ 

! 





cambio dello piastre tubolari, 

' » 6100 

6327 a 29 

1906 

SOC. AH. ENERGIE, Marcitile 

3 

por sostituire i tabi lisci ai tabi 






Serve prenderanno i dati carat¬ 

» 6290 

6331-33 

» 

» 

2 

teristici deUaTav. 104. 






Tender comune ai groppi 

» 2670 

6334 

1907 

» 

1 

630 (Tav. 102-103) e 640 (Tav. 

0,97 





105). 


6341-43 

1906 

HENSCHEL, Casse! 

2 






10 


HP 740 















































































































































































































































ferrovie dello stato 

gcP/lzlo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri interni 

--- 

Gruppo 630 F.S N. 6350 a 6361 



■^5-L_J000— -1900____fooo 


380CL 

6§60 


I-_ 


— -- 1 625 .- L - ,.2250 _ j _ ^ 

___j (■- --6750_ ~T ___ ^ 

L - - -- 07 on ! ” 


-855_U510- 




34,2 


-r 

v/4,7 


14,7 


-'V' - 


MAs | 


55 


JL 


Caldaia 
»*tl generali 
Wk«n, *"We della caldaia 


o-—- >uuu6 aeua caldaia . . 

***, di »qu con 10 om. di altezza 

«DJ cido . . J 

“**■“* per om’ . . . kg 

Graticola 


mm, 7723 


»«P««do ( i4 ; 


P«rao 


• (G) . m* 


3,860 

2,100 

14 


2187 

1120 

2,42 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della gratioola . . 

Tubi. 

Totale. 


mila graticola. 
Ga alto) . 

< id. ) . 


mm. 


T “* 1 bollitori 


1310 

1810 

1180 




‘«lt 


paatro 


201 

60/46 

4000 


a 

Bapporto -g- 

Gorpo cilindrico 

Diametro interno - } m f 8 .® Ino ■ • • 
_ r minimo- . 

Lunghezza, compresa la camera a forno 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro 

Scappamento fisso. 

Clamino . . j dietro massimo 
i » minimo • 
Meccanismo 
Diametro dei cilindri , | g p’ * 

Bapporto del volume dei oilindri A. P 
cilindri B. P, 


10,00 

113.70 

123.70 

61,1 


Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle mote al contatto (oon 
onioni nuovi). 


1380 

1344 

6303 

1400 

1416 

486 

410 

430 

680 

2,6 

700 

1850 


Distributori a stantuffo, 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 
La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm, 40, e costitnisoe oon la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano) con traslazione 
del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 

Pobo totale in servizio.kg. 66000 

Peso a vuoto.» 60800 

Peso aderente.» 44000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 34200 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 13200 

Capacità di acqua.» 15000 

* di carbone.» 6000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Biscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore aBoiutto 

at P6 I.?”*\ ' „. k S' 6800 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 

motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6100 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i ; 7 . (Fa) » 6290 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . . (F n ) » 2620 

Bapporto Fm : Fa. 0 ,97 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 290 per minuto delle ruote 
motrici con oerchioni di SO mm., 

D = 1830) . km.ora 100 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motnoi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici oon cerchioni di 
50 mm. D = 1830) .gp 7 qq 


NUMEB0 


6350 a 6361 


Addo 

di 

costra- 
zion a 


1906 


C0STBUTT0BE 


HEHSCm, etnei 


TAVOLA 104 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origine e di ricambio 
per l'intero grappo. 













































































































































































































































febbovie dello stato 


Servizio della Trazione 



■—^*i!i*SJ!“***ramini«trore n- 3 -o> 

. —---. a ^ cilindri interni 

Gruppo 640 F.S N. 64001 . 64 ie 9 


Superficie di anrrisoaldamento «') . . m . 
Supporto JL 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j m “nmo . mn 
t , i minimo B 

ghezza ’ c ™P«»a la camera a fame » 

Wheoaa ^ a '«“» — 

Diametro • mm 

SCaP e P rr 6880 ™ 'fretta tra-' * 

Camino } diametro massimo 
min - fi 0/46 ( » minimo . 

TV Meccanismo 

Diametro dei cilindri 
0or8a degli stantuffi ’ 

«.sr-""-'»-"- ' 


1600 

1470 

5310 

1400 

1574 


430 

350 

540 

700 

1850 


ment fl 7 ? P 6 8p ° 8tabile Versai 

mm. 40 e costituisce con la sala 
tenore un carrello girevole(di tipo italiano), 
traslazione del pernio di mm. 40. 

Dat l genera,, 

Locomotiva 

Peso totale in servizio .... 

Peso a vuoto . 

Peso aderente . 


Tender 

Peso totale in servizio . 

Peso a vuoto (con attrezzi) 
di acqua 
di carbone . 


k S- 


54600 

49800 

44000 

36300 

14300 

15000 

6000 


Preno ad aria compressa 


a vapore. 


automatico e moderabile. 


cerehioni di 50 mm 
D = 1830) — .. 

maS8Ì1HO ÌH ba * e aì1 « Poiane di lavoro ed 
•He dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 
1:7 . 

*•••• (F a ) 

“ormate eciUippahil. eoa continuiti alla 
velocitò di 75 im-ora . . (J , 

Rapporto Fm : F a . 

Velocità massima ammessa («. rrtòpondm- 

'oodlri *90 per minuto dettò ruotò 

moina eoa cerchioni di so „m 
0 = 1830) . ’’ 

Potensa normale in HP effettivi alle ^ ^ 

ruote motrici svilnppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 76 km-or. 
(oorrioponioute a 217 giri per minutò 
«elle ruotò motrici con cerchici di 
so mm. D = ISSO) „„ 

’ ■ HP 800 


TAV OLA 105 



Mieta co mune ai gru ppi 
! 625 101, „ 640 (Tav 


I fao ^° der COTm "= »i (Troppi 
| “ ' T * r - 1®U-103) e 640 (Tav 


BAEDA, ariano 


COST.IiBCCUICB!, Saremo 












































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERMfiF „ o 

» -p- » s, mp „ 0 . espansion8 . a 2 oj|jndri »RE (2-3-0) 

• -- 

Gruppo 650 F.S n. 6501..*> 


tavola 



Calcala 

' . D * U aenerali 

««Pi» dell» . 

">1 delo^" 3 0011 *** 0In ' ^ altezza 

J*r*«pom -m» 

"urial. per cm . ' • ‘ * 

• ' kg. 

. I««W ,• Gr **'«'« 

; ( “ "rinomale). . 

!vJSST ■ ; >. . : ;T 

’• ' ■ (8) . m - 

Porno 

(m alt,,) . • min. 

( id. » 

T-b| bollito,., 


p *n contatto col 

Forno al disopra della graticola . . 

Totale 


2242 

996 

2,23 


Rapporto -A. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j ma ssimo . 
t ì minimo 

Lunghezza, compresa la camera a finn» 

Camera a fumo e camino 


Oa« caldi 

• m a 10,42 

• » 126,00 
» 136,42 


1310 

2191 

1206 


180 

62/47 

4700 


Scappamento fieso. 

Clamino . . j diametro massimo 
' * minimo. 

TV Meccanismo 

Diametro dei cilindri . 

Corsa degli stantuffi. 


1369 

1338 

6760 

1110 

1369 

480 

360 

470 

620 


N - 3001. 


1676 


Dati speciali re ,a., v . a, carro 

Carrello ferole con traslazione trasver- 
sale del pernio di 

Vs^ trasversaledoUe sale del " 34 

Spostabilità trasversale della sala'posteriore I 20 

Da ‘l generali 

Locomotiva 

Teso totale in servizio .... , _ nn 

Peso a vuoto 66200 

Peso aderente . * 61200 

• » 42100 

Tender 

Peso totale in servizio ... , 

Peso a vuoto (con attrezzi) ' kg ‘ J? 900 

Oapaoità di acqua • • • » 16400 

di carbone . * 10000 

* ‘ * • » 3600 


ISiÌ a ™ com P res sa antomatico 
a vapore. 


e moderabile. 


c,e,,a 

p7r 0 " a n0ma ' e * “-utto 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motnc, («,„^ Aio „. m 50 mm 

del meeamiemo lF s 
«< eoe ff oien,o m 

veloci lo d, 6(1 bn-ora . rp , 

Sapporto Fu. : Fa . ' <ln> 

Velocità massima ammessa («r», Mfc ,: 

r:iz mrch :°": • s ° ™ 

Potenza normale in HP effettivi alle 

tri.m e tà m aS 0Ì 8 r lappabi,e «* «>"- 

rX»i;:^ 9 f, eo 

delle runt 9" ' per minuto 

*-nr %r —~ « 


omc. rtHBOr., Torino 


OSSERVAZIONI 


1 | Caldaia di origino. 

i Per ,a caldaia di ri c 

comune ai gruppi 650 
| velasi Tav. 109 . 

Tender del gruppo 650 (Ta- I 
vola 106l 08 109.lio.il,,. 


106 































































































































IDROVIE dello stato 


*rvl 


j z lo della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 650 F.S N. 6502-6503-6507-6609-6510-6612-6614-6515-6517-6518-6520-6527-6630-6533-6541-6542-6544 . 6551-6553 « 6555.» 


TAVOLA 107 



V 

57,2 


Caldaia 
Dati ietterai! 

dell» caldaia . . . mffi . 

^ . &<x l Qa 0011 10 om, di altezza 

«nuore '. m3 5,700 

.» 2,790 

por crn* . . . . |[g jj 

Loort,^.. Gr ■" eo, * 

.»»■ 

' ,Wqm *' 

ì . Porno 

SÉsSar*- 

( a. ). :.. 

» 

T * b| bollitori 



8160 


2346 

996 

2,34 

1320 

2300 

1060 


173 

52/47 

4497 


^ Piwtre . 

R M N. 3002-3003-8007 


Superficie di riscaldamento 

In cantatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 10,50 

. 114,90 

Totale • ..( 8 ) • » 125,40 

Rapporto 53 , e 

Corpo cilindrico 

Diametro interno • \ mafi ® ino ' * mm * 1482 
( minimo- ...» 1449 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5620 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 117 g 

Diametro.. 1482 

Scappamento fisso. 

Camino . . \ diametT0 ma88Ì “o . . mm. 480 

f » minimo. . . » 360 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri. . 470 

Corsa degli stantuffi.» 020 

Diametro delle ruote al contatto (con oer- 

ohioni nuovi).» 1575 

-3009-3010-3012-3014-3015-3017-8018-3020-3027-3030 ? 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Goooh. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole oon traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.. mm, 34 

Spostabili^ trasversale delle sale del 

carrello.^ 

Spostabilità trasversale della sala posteriore » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 57200 

Peso a vuoto.» 51000 

Peso aderente.» 43200 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29000 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 16600 

Capacità* di acqua.- » 10000 

» di carbone.» 3500 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Le loo. 6620-6646-6648 hanno pure il freno a controv. 
Riscaldamento a vapore. 

•33-3041-3042-3044 


-- - — «tua iuguli 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerohioni di 50 mm., 

D = 1645) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 60 km-ora . . (F n ) 

Rapporto Fm ! Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerohioni di 50 mm., 

D = 1645) .. 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giti per minuto 
delle imo te motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645) . 


'motiva 

) 

) 

NUMERO 

Asso 

di 

coitrn- 

liost 

COSTRUTTORE 

a 

•-a 

5 

OSSERVAZIONI 

| 

6502-03-07-09-10-12 

1887 

AIS1LD0, Sampierdanoa 

6 

Caldaia di origine. 

» *> 6880 

6614-15-17-18-20 

1888 

Mimi, Modico 

5 

Per la caldaia di ricambio 






comune ai gruppi 650 e 656 

» 6180 

6627-30-33 

1889 

1ISALD0, Sampiirdarena 

3 

vedasi Tav. 100. 






Le locomot. 6502-6500-6510-6512- 

» 2880 

6641-42 

1895 

D 

2 

6516-6518-6520- 6642 • 6544 - 6546- 

1,11 





6548 e 6553 hanno la oaldaia 


6544 a 61 

» 

» 

8 

oon lievi differente. 


8563 a 55 

1896 

Milli k SILTESTIJ, Milito 

3 

Tender comune ai gruppi 
8W (Ter. 47), 510 (Tav. 70-80), 






650 (Tav. 107112) per le solo 






locomotive dal numero 6541 a 





27 

6555. Le altre locomotive han¬ 






no quello delle Tav. 106-108- 






100-110-111. 

HP 640 







a 3051-8053 a 3056. 




































































































































































































































FEBBOVIE dello stato 


Servizio della Trazione 


UMMIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 




Gruppo 650 F.S N. 6504-6506-6508.*> 


TAVOLA 



I 



Caldaia 
°«tl generali 

nl ;Lr na 000 10 

I 01 '»» di tipore 

" nmmu pe r cm , | g* 

i 10 ° n, »0Ptale). . 

< id. 

I^"** < id. 


Porno 


( 0 ) 


6,400 

• * 2,200 

• kg. 10 

• mm. 2346 

996 

m a 2,34 




!>. 

fc. 


T * fcl ^Ultori 


min. 1310 

• 2300 

* 1090 


*** le Poltre 


*’ n aoo, 

^ > '- 105 5 KM n 


173 

• mm t 52/47 

• » 4600 

3004-3006-3008. 


Superficie di riscaldamento 

>n contatto col gas caldi 

Foco ni disopra deUa graticola. . . mi 

Totale ..* • » 114,98 

_ S .(S) • » 125,56 

rapporto -~ 

G ••••• 53,6 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j m Msimo . . . 14 Q 0 

T , f minimo. . . . 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza 


1369 

6620 


Diametro ’ ® m ‘ 

Scappamento fisso. 

Camino . . j diametro massimo . . mm. 

' minimo...» 

Meccanismo 
Diametro dei oilindri 

Corsa degli stantuffi. . . 

Diametro delle ruote al contatto (con cer- * 
ohioni nuovi). . 


1175 

1400 

480 

350 


470 

620 

1675 


Distributori a cassetto, 

Distribuzione sistema Goooh. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traalasione traaver- 

sale del pernio di. 04 

Spostabilità trasversale delle sale del 
oarrello 

SpostabUità trasversale della sala' posteriore » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio ... ACrtnn 

Peso a vuoto .... ‘kg. 55000 

Peso aderente • » 49100 

.» 41000 

Tender 

Peso totale in servizio. k ,9000 

Peso a vnoto (con attrezsi) . . . f 

Capacità di acqna.. , 

*“» a ““e. 


Caratteristiche del,a locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 
per ora . , 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote S 
motnoi (con cerchioni di 50 mm 
D = 1645) — ; 

massime in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 

^Pendente al coefficiente di aderenza 

nomale sviluppabile con continuità !,Wa 
velocità di 60 km-ora . rp » 

Kapporto Fm:Fa. ‘ n) 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 
D = 1645) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645 .gp 


6700 


ngmebo 


6604-06-08 


2850 


km,ora 


inno 

di 

costro- 

zione 


1887 


00STBUTT0BE 


ANSALDO. Sampieidarena 


OS8ER VAZIONI 


Caldaia di origine. 

Per la caldaia di rici 
comune ai gruppi 650 t 
vedaai Tav. 109. 

Tender del gruppo 650 
vola 106.108-109-110-Jll). 

















































































































































































































FEBBOVIE dello stato 

Servizio della Trazione 


UWHOTKE 13 SUE «TOTE E ClftRELLO «TE3I03E 

vapore saturo e semplice espansione - a 2 cijind"* 2 3 ' 0 > 

______ ^ ^ ci lina n esterni 

«™PP» 650 F.S N. 


tavola 109 



^Hldnla 

. D * tl «onerali 

ifiT? ^ dell» caldaia 

«I >0 cm. di ^ 8383 


* »*pore . 

• m s 6,100 

®*^nu pe r cm . 

• k £- 11 

® r «tlcola 


1 (11 «ricontale) 


* )• 

• mm. 2346 

( • >. : 

(G)‘ * 996 

(lj) 2,34 

*•">0 

fi. *" tìooU 

< * ) : ; • • 

• nini. 1320 

2300 

T ■** u,,„,„ rl 

' • * 1060 

•“•N-rt 

208 

• mm. 52/47 


Superficie di riscaldarne,,.,, 
p n i C0n * a ^* 0 col gas caldi 

t »™« al disopra deUa gratin . . ^ 

Totale . '■’••» 138,25 

Kapporto S . ' ' <S) • ' MM® 

G ■**■■•■ 63,6 

Corpo cilindrico 
Diametro interno . J massimo . 

I minimo 

compresa la camera a fumo 

Camera a r umo e camino 


1480 

1448 

5843 


' ^OOI 


4500 


*•3055 


Diametro 

Scappai 

Camino 


) diametro massimo 
' * minimo. 


tv Meccanismo 

Diametro dei cilindri 
Corsa degli stantuffi 

,am ou„; d :tv r o otea ' contatto(conc - 


1400 

1480 

480 

350 

470 

620 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati special, relativi al carro 

‘T, 0 ^ r ® vole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di . 

S “ trasversale delle sale del 
Spostabilità trasversale della sala 

D a t 


mm. 34 

15 
20 


K.m 


* 30#5 -30l 1-30X6-3023 


3028-3031-3035.3037-3038. 


posteriore „ 
generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio ... , 

Peso a vuoto ... *£• 58000 

Peso aderente . * 51600 

■'•••» 44000 

Tender 

Peso totale in servizio ... , 

Peso a vuoto (con attrezzi) f ^?99 

Capacità di acqua ' 16400 

» di carbone .' .' * * » 10000 

’ ‘ _ • ' » 3500 

1676 1 aridl ™;:?."”^ 0 e 


Caratteristiche delia i„ 

Bt °zirr perif<,ria deua kg ' 7200 

D = 7 6 ^"^ r ° hi " ni ai 50 nm - 

™ ui ZV' u ’ nl,oprmUHuii '°’"°'* 

* 6880 
’ - 

Rapporto Pm j Fa ' 


3030 

1,09 


3052. 


Velocità massima ammessa (oorrUp^^. 

ITleZ ~ M "' * « 

Potenza normale in HP effettivi alle 8 ° 

ri m r 8 r iuppabue 0011 «oo- 

«ss d 9 per m *nvto 

IT ™ M °< « cercai di 

oO min. D= 1645) 

• ’ • • HP 670 


numero 


6505-11 

6516 

6523 

6626 

6631 

6535-37-38 
6562 


ÌSS7 
iSSS 
TSS9 | 


1 TS£>0 
1 TS00 


C0STBGTT0EE 

IISILDO, Sampierdarana 
Mimi, Monaco 
» 

! WUI 4 SILTEST1I, Milano 
I JffSiLOO. Sampiardireca 

» 

MliJIJ & SlLfESTRl, Milano 


VAZIONI 


di Si da j a dl Scambio:servo I 
d^ncsmbEo anche pel gruppo 


Tender del gruppo 650 (Ta¬ 
vola 106-108-109-110-nj). 

La locomotiva 6552 ha il 
tender comune ai gruppi m 
(Tav. 47), 510 (Tav. 79-80) 

(Tav. 107 ). 















































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3 n> 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 c,T w • n,UHt 3"0) 

a 2 cilindri esterni 

^-- 

Gruppo 650 F.S N. 6513-6521-6532*. 


TAVOLA 110 



S° p «,,c. U,H.co, damen(o 

8160 I Tub) 0al , d “ opn ‘ deUa gratioola ( 1 ) . 

Totale 

m3 5.000 | n a -8 ' * (S) 

2,350 

kg - », 

e °r p o cilindrico 

2346 I Diametr ° “ terao | maS . 8Ìmo • • mm. 1449 
996 I Lun £ hez 2a» compresa a a ‘ * 1419 

2,34 „ fom ° ” 5620 

“ ero « ,um ° e camino 


m s 13,60 
» 106,07 
» 119,57 

61 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Goooh. 

Dati speciali relativi al carro 

OarreUo girevnl 6 con traslazione trasver- 
sale del pernio di . 

8 rosta h' f a8Ver8 ’ deUe Ml6 dd “ ^ 16 

Spootab. trasversale della sala posteriore » 20 


Dati 


generali 


variabile a palette. 

I ^^etro massimo 
f 9 minimo. 

18 9 l 0 D ^deioilinr Can,Sm0 

tofc- 62/47 tv degli stantuffi 

3800 1 ~ d t„T a,conutto( -- 

"• M ' 3 • - 303, 


Locomotiva 

Peso totale in servizio . . e 

" a vnoto . -kg. 54700 

aderente..* 4910 ° 

. » 41700 

" un - 625 I Peso totale in servizio™''" 

400 I P-o a vnot, (conalzzi, . . ' f 

Capacità di acqua . ’ 16400 


1178 

1479 


Ca7a^^ e ~-~_ 
rodu^enOa normale * ™ pore -*»» 

Sforzo di trazione alia periferia delie ruote ** 
moteo^n^crciion. di 50 

dimensioni del meccanismo (F \ 
normale svilunuahn* ' ' < Fa ) * 

veloJTlT™ CO>UÌnuità °«° 


(Fn) 


470 

620 


acqua 
di oarbone . 


10000 

3500 


1675 | ^dlet a T a ^r aDt,>matÌC0 6 m0<,mbi] " 


"““"o tV/l C 

velocità di 60 km-ora 
•Sapporto Fm ; Fa . 

7el tS‘ 8 7““ ( ^* 

m/1 , r 55 P V mtnuto Mie ruote 

7T te % —*•■* * - - 

Poteva normale in HP effettivi allo 

Stà“a[r 8 , 7ilu ' ,pabile •« eon- 
omuta alla velocità di 60 fan-m» 

(«nruponimtt a l93 ™-®ra 

dell a y irt Per minuto 

50 nm "Strici con cerchioni di 

ÒU mi »• D = ì645 


km,ora 


HP 



OS8EB VAZIONI 


Caldaia di origine 

Per la cal daia di ricambio 
comune ai gruppi 650 e 
vedasi Tav. 109- 

i_,a locomotiva 8513 ha la 
caldaia della Tav. 114. 1 

Tender del gruppo 65 
vola 106-108-109-110-111). 



































































































TAVOLA Iti 



LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 




Gruppo 650 F.S N. 6519-6522-6524-6528-6529-6534-6536-6539-6540 


*) 



: 

_ 120 0_,j _770-^^.510^ 


29,9 


43,5 


Ha y 


57,9 


Caldaia 
Dati generali 

Il dulia caldaia • • • 

di acqua eoo 10 cm. di altezza 

io. 

vapore 


per cm J • ■ • • kg. 

Graticola 

(in oriuontale).min. 

( » ) . » 

( » )• • . (G) • m* 

Porno 

• mm. 


8210 

6,700 

2,800 

10 


t rolla graticola ■ 
leutem (in alto) .... 
l*|k«a ( id. ) . . . . 


Tipi: 

lo» 

^MMCro 


Tobi bollitori 


2346 

996 

2,34 


1310 

2300 

1060 


*. 173 

wl‘ .mm. 52/47 

1« piastre.» 4497 


Superfìcie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • 

Tubi. 

Totale.(S) 

g 

Rapporto -q-. 

Corpo cilindrico 


10,50 

114,90 

125,40 

53,6 


Diametro interno • , 

( mimmo ...» 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

Scappamento fisso. 

( diametro massimo • • mm. 

) » minimo- » 


Camino 


1480 

1449 

5670 

1175 

1480 

480 

350 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 470 

Corsa degli stantuffi.» 620 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1675 


** Gru PP° 3001-3055 R.M N. 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.. mm. 34 

Spostabilità trasversale delle Baie del 

carrello.. » 15 

Spostabilità trasversale della sala posteriore » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 57900 

PeBO a vuoto.» 51700 

Peso aderente.» 43500 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29900 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 16400 

Capacità di acqua.» 10000 

» di carbone.» 3500 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 

La locomotiva 6539 ha pure il freno a controvapore. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di SO mm., 

D -= 1645) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6250 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1-7 . (Fa) » 6220 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . ( F n ) » 2850 

Rapporto Fm : Fa . 1,00 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
{■corrispondente a 193 giri per minuto 
delle ì'uote motrioi oon cerohioni di 
50 mm. D = 1645) . HP 630 


NUMERO 


6519 

6522-24 

6528-29 

6534-36-39-40 


inno 

di 

coitrn- 

zìodb 


1888 

1889 


COSTRUTTORE 


MAFFEI. Monaco 


INSALDO, Sampierdarena 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origino. 

Per la caldaia di ricambio 
comune ai gruppi 650 e 656 
▼odasi Tav. 109. 

Le locomotive 6519-6536 e 
6540 hanno nna caldaia con 
lievi differense. 

Tender del gruppo 650 (Ta¬ 
vola 106-108-109-110-111). 


3019-3022-3024-3028-3029-3034-3036-3039-3040. 




















































































































































































































STATO 

T r«* |or,C 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 112 


Gruppo 650 F.S N. 6525-6543. 


*) 





Caldaia 
Dati •«aerali 


tal* della caldaia 

mm. 

8160 

qua con 10 cm. di altezza 

m 3 

5,300 


» 

2,700 

■ima per om’ • • • • 

kg. 

11 

Graticola 



i orinontale). 

mm. 

2346 

id. ). 

» 

996 

id. ). . . (G) . 

m* 

2,34 

Porno 



i ralla graticola.... 

mm. 

1320 

laltoi. 

» 

2300 

id. ). 

» 

1060 

Tabi bollitori 


101 

* 1« piastre. 

mm. 

70/66 

» 

4197 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 10,50 

Tubi.» 163,98 

Totale.(S) • » 174,48 

g 

Rapporto . 74,6 

Corpo cilindrico 

tv . . , ( massimo • • . mm. 1482 

Diametro interno ■ ] . . , 

( mimm o. ...» 1449 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5620 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1475 

Diametro.» 1482 

Scappamento fisso. 

Camino ^ diametro massimo • • mm. 480 

( » minimo- . • » 350 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 470 

Corsa degli stantuffi.» 620 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1675 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Gooch. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 34 

Spostabilità trasversale delle sale del 

carrello.» 15 

Spostabilità trasversale della sala posteriore » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 58300 

Peso a vuoto.» 52500 

Peso aderente.» 44100 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 16500 

Capacità di acqua » 10000 

» di carbone • .» 3500 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6880 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (F a ) » 6300 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . (Fn) » 3030 

Rapporto Fm : Fa. 1,14 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645 . . . HP 670 


NUMERO 


6525 

6543 


Addo 

di 

cosini- 

zions 


1889 

1895 


COSTRUTTORE 


MIETEI, Monaco 
ANSALDO, Sampierdarena 


O88ER FAZIONI 


Caldaia di origine 

Per la caldaia di ricamino 
cornane ai gruppi 650 e 656 
vedasi Tav. 109. 

Tender comune ai groppi 
310 (Tav. 47), 610 (Tav. 79 80). 
650 (Tav. 107-112). 

La locomotiva 6525 ha il 
tandor delle Tav. 106-108-109- 
110 - 111 ). 


3001.3055 R.M N. 3025-3043. 













































































































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 113 


Gruppo 656 F.S (> a Serie) N. 6561 a 6564 *> 




Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola - . . m* 11,45 

Tubi.» 114,30 

Totale.(S) • » 125,75 

g 

Rapporto 52,4 

eorpo cilindrico 

Diametro interno . j massim0 ' mm ' 

I minimo ...» 1364 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6197 

Camera a fumo e camino 

.mm. 1700 

Diametro.» 1400 

Scappamento Adams fisso. 

Camino ' diametro massimo . . mm. 480 
I » minimo...» 400 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri . ) 

' d. fi • • 730 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 2,13 

Corsa degli stantuffi.» 640 

Diametro delle ruote al coutatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1675 


Distributori . . . . j £.P. a ca8aett<> 

I B. P. a cassetto tnk. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 40 

Spostabilità trasversale delle sale del 

carrello. » 15 

Spostabilità trasversale della sala po¬ 
steriore . » 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 62500 

Peso a vuoto.» 56100 

Peso aderente.» 45000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17000 

Capacità di acqua.» 12000 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 • 7. (F a ) r> 6420 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . (F n ) » 3060 

Rapporto Fm : Fa. ] ( 12 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) .km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645) '.]jp 080 


RUMERÒ 

Addo 

di 

costru¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

3 

OSSERVAZIONI 

6561 a 64 

1898 

ANSALDO, Sampierdarcoa 

4 

Caldaiu di origine, modifi¬ 
cata perché tolti (> tubi e ri¬ 
dotta di 30 ohi. la lunghezza 
fra le piaatre essendo stata 
apostata verso la parte poste¬ 
riore la piastra tubolare della 
camera a fumo. 





Per la caldaia di ricambio 
comune ai gruppi 650 e 656 
vedasi Tav. 109. 





La locomotiva 6501 ha la 
caldaia con lievi differenze ed 
il duomo si trova sul primo 
anello. 





Tender comune ai gruppi 
310 (l>v. 48), 320 (Tav. 49-50), 
560 (Tav. 95) e 656 (Tav. 113- 
114-115). 



































































































































































































































TAVOLA 114 



STATO 
Tr a* l° n< 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 656 F.S (» Serie) N. 6565 a 6577-6579-6581 a 6585 *> 



Caldaia 


Dati generali 


Longhena totale della caldaia • • • 

Volume di acqua con 10 om, di altezza 

mm. 8636 

mi cielo. 

m 3 4,850 

Volume di vapore. 

*> 2,320 

Pressione massima per cm a ... 

kg. 13 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 2450 

Larghezza ( id. ). 

» 998 

Superficie ( id. ). . . (6) • 

m 1 2,40 

Porno 


Altezza media sulla graticola- • • • 

mm. 1380 

Lunghezza (in alto). 

» 2400 

Larghezza ( id. ). 

» 1060 

Tubi bollitori 


Tipo: liscio 

Sumero. 

172 

Diametro. 

mm. 62/47 

Lunghezza tra le piastre. 

» 4497 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola ... e 

Tubi. 

Totale.(S) • 

_ S 

Rapporto -g-. 

Corpo cilindrico 

} massimo ■ • ■ 

I minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento Adams fisso. 

~ . \ diametro massimo 

Camino • ■ 


11,45 j 
114.30 1 
125,75 j 

62,4 | 


Diametro interno 


mm. 1400 
» 1366 
» 5994 


( » mimm o 

Meccanismo 

tv . , . ... , . \ A. P. • • • mm. 500 

Diametro dei cilindri ■ ^ ^ p ^ 730 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P.. 2,13 

Corsa degli stantuffi.» 640 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1675 


1500 

1400 


mm. 480 
» 400 


Distributori 


A. P. a cassetto 

B. P. a cassetto trik. 


Distribuzione sistema Walsohaert. 


Dati speciali relativi al carro 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 6800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 


Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 40 

Spostabilità trasversale delle sale del 

carrello.» 15 

Spostabilità trasversale della sala po¬ 
steriore .» 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 60500 

Pobo a vuoto.* 55100 

Peso aderente.® 44000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17000 

i Capacità di acqua.» 12000 

i » di carbone.» 4000 


D = 1645) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 


1:7 . (Fa) » 6290 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) » 3060 

Rapporto Fin : Fa. 1,14 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 258 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1645) .km.ora 80 


Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giri per minuto 


Freno ad aria compressa 
Risoaldamento a vapore. 


automatico e moderabile. 


delle ruote motrici con 
50 mm. D = 1645) 


cerchioni di 

. . . . HP 680 


NUMERO 

inno 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

3 

•^3 

OSSERVAZIONI 


zione 


«i* 


6565 a 75 

1901 

ANSALDO, Sampierdarena 

11 

Caldaia di origine. 

6576-77-79 

» 

orr. MECCANICHE, Milano 

3 

Per la caldaia di ricambio 
comune ai g'-uppi 650 c 656 ve- 1 
dasi Tav. 109. 

6581 a 85 

» 

» 

5 

La locomotiva 6573 ba una 
caldaia lievemente differente : 




19 

il duoino e la sabbiera sono in- [ 

vertiti 





La locomotiva 6577 ha la 





caldaia della Tav. 113. 





Tender connine ai gruppi 





310 (Tav. 48), 320 (Tav. 49-50), 
560 (Tav. 95). 656 (Tav. 113- 
114-115). 


*) ex Gruppo 3061-3100 R.M N. 3065 a 3075-3076-3077-3079-3081 a 3085. 






































































































































































































TAVOLA 115 



LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 




Gruppo 656 F.S (2* Serie) N. 6578-6580 *> 


Caldaia 
Dati generali 

totale delia caldaia • • ■ mm, 8636 

i tetfu roti 10 cm. dì altezza 

.m :i 4,540 

.L . . » 

i per cm • • kg. 13 

Graticola 

.mm. 2450 

. 

L * )• • • (G) • m- 2,40 

Porno 

■fe sdii graticola .... mm. 1380 

...» 2400 

T 1060 

Tabi bollitori 

1. 178 

.mm. 52/47 

I* . . 4200 

• Ì06U3IOO R.M N. 3078-3080. 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Pomo al disopra della graticola • • • m 3 11,45 

Tubi ...... » 110,42 

Totale.(S) • » 121,87 

o 

Rapporto -g- . 50,7 

Corpo cilindrico 

i^. . . , v massimo • • mm. 1400 

Diametro interno • • . . 

I mimmo ...» 1366 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5994 

Camera a fumo e camino 

.mm. 1800 

Diametro • • -.» 1400 

Scappamento Adams fisso. 

« . \ diametro massimo • • mm. 480 

Camino . • . . . . nn 

I » minimo...» 400 

Meccanismo 

tv \ A. P. • • . mm. 500 

Diametro dei cilindri • ) g p ygQ 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P.. 2,13 

Corsa degli stantuffi.» 640 

Diametro delle ruote al coutatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1675 


\ A. P. a cassetto 

Distnbuton • • • • u r, . ., 

! B. P. a cassetto tnk. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. 40 

Spostabilità trasversale delle sale del 

carrello. 15 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 60000 

Peso a vuoto.» 54900 

Peso aderente.» 44000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17000 

Capacità di acqua • » 12000 

» di carbone.» 4000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora .kg. 6800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 nini., 

I) = 1645) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7200 

corrispondente al coefficiente (fi aderenza 

1:7 . (Fa) » 6290 

noì'male sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) » 3060 

Rapporto Fm : Ea. 1,14 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a airi 258 pei' minuto delle ruote 
motrici con cerehioni di 50 mm., 

D = 1645) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 193 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1645) . HP 680 


NUMERO 


6578-80 


Anno 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


orne. HECCDilCHE, Milano 


OSSERVAZIONI 


Caldai» di orìgiue.aila qua¬ 
le fu tolta la camera di com¬ 
bustione e spostata la piastra 
tubolare in camera a turno. 

Per la caldaia di ricambio 
comune ai gruppi 650 e 656 
vedasi Tav. 109. 

La locomotiva 6580 ha i 
tubi Serve. 

Tender comune ai gruppi 
310 (Tav. 48), 320 (Tav. 49-50), 
560 (Tav. 95) o 656 (Tav. 113- 
114-115) 












































































































































































































TAVOLA 116 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 660 F.S N. 6601 a 6651 


#) 








4, 


— T 


-V- 


^ 0 . 1830 ^ 


.0.974 


I__ 3920. 


.510- WO - 


_1550 _ - (550__ l- - U50_ i85_._i205_ X -—-«60-U - 

.3100 _ i j~-j- 


_6055—- 

-“--4- 


4 -- 

4 -- 


34,8 


_13955 
16880_^_ 

14,5 


: 4 : 




43,5 


25 


68,5 


4- 

_ M I_1180_| 

_1960_J_ 1895_L 2500 _ 

_8315 _ 

_10825 . 


CM 

'T l I 

d i I 


< i 


. 795_5)0. 


- 4 -- 


u £ aitessa 


kg- 


(G) 


8186 

5,100 

2,600 

14 


2756 

1004 

2,75 


1360 

2700 

1225 


214 

min. 62/47 
• 3800 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 12,93 

Tnbi.» 120,10 

Totale.(S) . » 133,03 

g 

Rapporto -g-. 48 

Corpo cilindrico 

ty? - . \ massimo . . . min. 1562 

Diametro interno . . "" 

t mimmo. ...» 1430 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5244 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza .nim, 1500 

Diametro.» 1466 

Scappamento Adams. 

Camino ^ diametro massimo . . mm. 480 

I » minimo. . . » 398 

Meccanismo 
Diametro dei oilindri 

I B. P. . . . » 800 

Rapporto del volume dei oilindri A. P. ai 

oilindri B. P. 2,20 

Corsa degli stantuffi.» 680 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1830 


ty. , . I A, P, a stantuffo 

18 ri u on / B. P. a cassetto equilibrato + ) 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 80 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 68500 

Peso a vuoto.* 61900 

Peso aderente.» 43500 

Tender 

Peso totale in servizio. kg. 34800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17300 

Capacità di acqua.» 13000 

» di carbone.» 4500 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile, 
Risoaldamento a vapore. 

+ ) Alcune locomotive hanno il distributore B. P. a 
stantuffo. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerehioni di 50 mm., 

D = 1800)—: 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8720 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1-7 . (Fa) » 6220 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) » 3470 

Rapporto Fm ; Fa. 1,40 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a f/iri 265 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1800) . km.ora 90 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 177 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1800) . HP 770 


NUMERO 


6601 

6602 a 19 
6620 a 29 
6630 a 39 
6640 a 44 
6645 a 51 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


ANSALDO, Sampierdarena 
HAFFEI, Monaco 
OFF. MECCANICHE, Milano 
GOS. MECCANICHE, Saranno 
HAWTHORN-GOPPT. Napoli 


18 


51 


OSSERVAZIONI 


La locomotiva 6601 ha la 
prvssimie di regime «li 13 kg. 
per uni. 

Le locomotive 6615, 6620, 
6625 e 6635 hanno la caldaia 
di ricambio con 227 tubi bol¬ 
litori invece di 214. 

Tender comune ai grappi 
660 (Tav. 116), 750 (Tav. 131- 
132-133). 


* * N. 3101 a 3151. 







































































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 


TAVOLA 117 


Gruppo 666 F.S N. 6661 a 6670 


65,7 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . m 2 13,97 

Tobi.» 164,95 

Totale.(S) • » 178,92 

Rapporto ~ . 58,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ massin10 ' mm - 1524 

I minimo ...» 1492 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6206 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza .mm, 1613 

Diametro » 1524 

Scappamento fisso. 

Camino . \ ^metro massimo. . • mm. 445 
» minim o ...» 445 

Meccanismo 

Diametro dei c ilin dri \ • • mm. 394 

v * , . . f B. P. . » 635 

aapporto del volume dei cilindri A. P ai 

n B. P. 2,60 

Corea degli stantuffi.» 660 

Diametro delle ruote al oontatto (con oer- 

ohiom nuovi).» i 850 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 70 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 65700 

Peso a vuoto.» 69500 

Peso aderente.» 47700 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 45600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 19600 

Capacità di acqua.» 20000 

» di carbone.» 6000 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm.. 

D = 1830) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 9900 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

*:7 . (Fa) 6800 

normale svilujtpabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . (F n ) » 3380 

Rapporto Fm : Fa . 1 ( 46 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 318 per minuto delle vuote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. I) = 1830) . HP 940 


NUMERO 


6661 a 70 


Addo 

di 

cc-stm- 

ZÌ0DB 


COSTRUTTORE 


BALDWIK, Philadelphia 


10 


OSSERVAZIONI 


Le locomnt. «607-0668-6670 
hanno la pressione di regime, 
ridotta a 12 kg. por om.3 in 
dipendenza dello spessore delle 
lamiere del forno. 


Tender comune ai gruppi 
668 (Tav. 117) e 720 (Tav. 126). 















































































































































































































TAVOLA 118 


fE rbov« 


DELIO STATO 


d®» la 


X ra*l° ne 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 

-- 

Gruppo 670 F.S N. 6701 *> 




Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas 

Forno al disopra della graticola • • • 

Tubi .. 

Totale.(S) • 

Rapporto -g- . 

Corpo cilindrico 

jx. , . . \ massimo . • • 

Diametro interno . ] 

l mimmo 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino \ diametro massimo • • 

( » minimo. . • 

Meccanismo 
i a P 

Diametro dei oilindri • ) g p 

Rapporto del volume dei oilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 


11,80 

164,80 

166,60 

66,5 


mm. 1564 
» 1400 
» 6380 


mm. 2450 
» 1434 


510 

430 


370 

580 

2,54 

660 


1920 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 100 

Spostabilità trasversale della sala poste¬ 
riore .» 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 70700 

Peso a vuoto.» 61900 

Peso aderente.» 44400 

Capacità di carbone.» 4000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 29600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 14500 

Oapaoità di aoqua.» 16000 

Spostabilità trasversale della sala inter¬ 
media del tender.mm. 20 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 8500 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 6340 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . (Fn) » 3130 

Rapporto Fm : Fa . 1,26 

Velooità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 307 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D — 1900) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 209 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 870 


NUMERO 


6701 


Addo 

di 

costru- 

IIOD0 


COSTRUTTORE 


OFFIC. SOCIALI DELLA B. A. 


OSSER VAZIONI 


Caldaia di origine. 


Per la caldaia di ricambio 
vedaai Tav. 121. 



-1040- 




































































































































































































TAVOLA 119 


STATO 

^C 0 Zl° ne 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

. vapore saturo . doppi, espansione - a 4 oilindri. 2 interni e 2 esterni 


) LA 


Gruppo 670 F.S N. 6702 a 6705-6707 a 6711-6713 a 6716 *> 


_ 

\ 

J / 


V L 


—“F-J 

- T 

jhL—-J 

4 

U 'X, 


jl_J 


6 b 





ts 



i_L 


V— 


Uil 



i 


7^ 






_3250_ 


_575_510.-2352—- -4- 


2050_ L _2050-—*- 1750 


1_1050_ 

__2350— . 


14,4 


J__2115_-5IQ_ 

_ 2U5U --" ""- X- - 1 -_ 4 

l3687l_ _ZT.- \ -—-7^ ~ 

12 , 2 , 


T 


14,5 


26/i 


37,2 


69,9 


Caldaia 
OaU generali 

p kilt caldaia • • min. 8130 

110 om. (li altezza 

.m 3 4,150 

.» 2,200 

a pei cm* • • • • kg. 14 


Superficie di rlacaldamento 

In contatto col gai caldi 


Distributori a stantuffo. 
Distribuzione sistema Walsohaert. 


11,70 

139,10 

150,80 


50,2 


Graticola 


. . . mm. 2017 
...» 1500 

. (Q) . m s 3,00 


Porno 


Forno al disopra della graticola • • 

Tubi.. 

Totale. 

S 

Rapporto -g-. 

Corpo cilindrico 

i massimo • • mm. 1514 

Diametro interno • j minim0 . ...» 1350 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5930 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm ' 

Diametro • .* 

Scappamento variabile a palette. 

l diametro massimo • mm 

Camino ■ ■ ) » minimo...» 


8500 


Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. Dun * 

Spostabili trasversale della sala po¬ 
steriore .* 


2000 

1380 


480 

410 


T*i bollitori 


1 mn 


246 

mm. 60/45 
. » 4000 


Meccanismo 

a . <v . . IIP,. • • I 

Diametro dei oilindn • i g p 

Rapporto del volume dei oilindri A. P. ai 

oilindri B. P.. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (oon oer- 
ohioni nuovi). 


690 


Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto. 

Peso aderente. 

Capaoità di carbone. 

Tender 

Pobo totale in servizio •••••* k &' ?™0 
Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 

Capaoità di acqua • • • • ■ ; * » 

Spostabili trasversale della sala mter- 
media del tender.min. U 


61300 

43200 

4000 


2,64 

660 


1920 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per, ora. k £' 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D= 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

. .(Fa) ® 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 75 km-ora . . • (Fn) » 

Rapporto Fm : Fu. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 307 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi Bviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 75 km-ora 

(corrispondente a 209 piri per minuto 
delle mote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 


NUMERO 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


OSSERVAZIONI 


1902 B0BS16, Bellino 


Caldaia di origine. 


Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 121. 


3130 

1,29 


6708 a 11 
6713 a 16 


BREDi, Milano 
B0RS16. Berlino 


Tender del groppo 670 (Tav. 
119, 120 e 121). 


13 


870 


R.A N. 5008 a 5011-5013 a 5017-5003 a 5006. 


i orìgi. 




I 




















































































































































































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 

- 4 ^ 4 *- 


Gruppo 670 F.S 


N. 6706-6712-6717 *> 




TAVOLA 120 





70,9 



Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas 

Forno al disopra della graticola • • • 

Tobi. 

Totale.( 8 ) 

T, 8 

Rapporto . 

Corpo cilindrico 

jn • , » I massimo 

Diametro interno . \ 

f minimo- 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 

Lunghezza 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino J diametro massimo - - 

( » minim o. 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri • | 

( B. P. . . . 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 


caldi 

m* 11,23 
199,77 
211,00 


mm. 1514 
» 1350 
» 5930 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver- 

del pernio di.mm. 100 

Spostabilità trasversale della sala po¬ 
steriore .» 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Pobo totale in servizio.kg. 70900 

Peso a vuoto.* 62300 

Peso aderente. * 43800 

, di carbone.» 4000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 37200 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17200 

Oapaoità di acqua.» 20000 

Spostabilità trasversale della sala inter¬ 
media del tender.mm. 42 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » 6260 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . (F n ) » 3530 

Rapporto Fm : Fu. 1,! 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 307 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 75 km-ora 
(corrispondente a 209 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 980 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

ZÌ0D8 

COSTRUTTORE 

Quanti tà 

OSSERVAZIONI 

6706-12-17 

1902 

BORSIG, Berlino 

3 

Caldaia di orìgine. 





Per la caldaia di ricambio 
vodaai Tav. 121. 





La locomotiva 6717 ha la 
caldaia a tubi lisci come quel¬ 
la della Tav. 121. 



* 

ì 

Tender del gruppo 670 (Tav. 
11Ò, 120 e 121). 


.2665- 








































































































































































DELLO stato 

d«lia 



LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-3-0) 

saturo e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 


TAVOLA 121 


a vapore 


*), 


Gruppo 670 F.S N. 6718 a 6731- 6732 a 6743 







ET 


. 












3E 




E 




0.1Ò95 



HOO 


.1600__575^51(É_2352- 


-2050_ 


2050_ 


.1750_ 


_2350_ 


h 




“ri 


_:J_ L 


_1865 


. 50 J 


14,4 


14,4 


12,2 , 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • nr 11,20 

R130 Tobi .» 139,10 

Totale.(8> • * 160,30 

4,020 ! Rapporto 60,1 

Corpo cilindrico 

. ( massimo • mm. 1514 

Diametro interno • > 

( mimmo- ...» lobO 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5930 

Camera a fumo e camino 

3.00 - Longhena.mm, 2000 

Diametro.» 1384 

Scappamento variabile a palette. 

Camino ^ diametro massimo • • mm. 480 

ì » minim o ...» 410 

Meccanismo 

A. P. . • • mm. 360 
590 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1920 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 100 

Spostabili trasversale della sala po¬ 
steriore . ...» 20 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 69900 

Peso a vuoto ..* » 61300 

Peso aderente.» 44200 

Capacità di carbone. n 4000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 37200 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17200 

Capacità di acqua.» 20000 

Spostabili trasversale intermedia della 

sala del tender.mm. 42 

Freno ad aria compreBBa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


43,2 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 8500 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 
fì = 1900) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 6300 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . (F n ) » 3130 

Rapporto Fm : Fa . 1,27 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 307 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1900) .km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi Bviluppa’bile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 209 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1900) . HP 870 


26.Z 


69,9 


NUMERO 


6718 a 31 
6732 a 43 


inno 

di 

costm- 

none 


COSTRUTTORE 


BRCDi. Milano 


26 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di ricambio. 

La locomotiva 6724 ha la 
caldaia con tubi Serre come 
Tav. 120. 

Tender del gruppo 670(Tav. 
110, 120 e 121). 






















































































































































































































TAVOLA 122 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

HELLO STATO a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 

Tr»*'° ne 


Gruppo 680 F.S (1- Serie ) N. 6801 a 6899-68100 a 68149 





_ev!uu--. 

--8845--}-4 







0 


-^1 



T! 


I -I 


_39|50_ 

_1950_L_2000 


15 


_2000_X_2500_1_920-. 

8450_ T_X 

J 11980] 

lò 


_H20_! 

_2500_ 


--i-9 


~J 600 ^ 


15 


45 


70 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . • • m J 11,74 

Tubi.» 207.52 

Totale.( 8 ) • » 219,26 

Rapporto -|j- 62,6 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . I mtts8Ìmo ' ' mm ' “80 

f minim o. ...» 1543 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6919 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1800 

Diametro.» 1617 

Scappamento elicoidale a cono mobile oon 
palette tipo Nord.Franoese. 

Camino ) diametro massimo • . mm. 480 

I » minimo...» 426 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri . i ' ' mm ‘ ^0 

_ , , 1 B. P. . » 590 

Rapporto del volume dei oilindri À. P. ai 

cilindri B. P.» 2,68 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1850 


Distributori a stantuffo. 
Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati speciali relativi al carro 
La prima sala accoppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 40 e costituisce con la sala an¬ 
teriore un carrello girevole (di tipo italiano)con 
traslazione del pernio di mm. 60. 


Spostabilità trasversale della sala por- 


20 

tante posteriore. 

mm. 

Dati generali 



Locomotiva 



Peso totale in servizio. 

kg. 

70000 

Peso a vuoto. 

» 

64000 

Peso aderente ... . 

» 

45000 

Tender 



Peso totale in servizio. 

kg- 

49600 

Peso a vuoto (con attrezzi) • ■ ■ • 

» 

21600 

Oapaoità di acqua. 

» 

22000 

» di carbone. 

» 

6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 10700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 9000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) >» 6430 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . (F n ) » 4000 

Rapporto Fui s Fa. 1,40 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 318 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) ..... HP 1100 



Addo 




NUMERO 

di 

costru¬ 

COSTRUTTORE 

p 

OSSERVAZIONI 


zione 


■i* 


6801 a 40 

1907 

BRCDA, Milano 

40 

Caldaia comune ai gruppi 





470 (Tav. 73) e 680 (Tav. 122), 

6841 a 50 

1908 

ANSALDO, Sampierdarena 

10 

serve per ricambio anche alle 

6851 a 80 

» 

BREDA, Milano 

30 

locomotive del gruppo 750 delle 
Tav. 131 e 132. 

6881 a 90 

1909 

ANSALDO, Sampierdarena 

10 

N. 34 locomotive hanno 

6891 a 99 

1908 

BREDA, Milano 

9 

264 tubi bollitori come la cal¬ 
daia della Tav. 73. 

68100 

» 

» 

1 

— 





Alle locomotive 6802 a 6806- 

68101 a 20 

» 

SCHWARTZKOPFF Berlino 

20 

6841 a 6846-6855 a 6860-6863- 
6865 a 6870-6875 a 6886-68101 a 

68121 a 40 

1909 

ANSALDO, Sampierdarena 

20 

68100 e 68127 a 68140 la pres¬ 
sione di regime fu temporanea¬ 

68141 a 49 

» 

BREDA, Milano 

9 

mente ridotta a 14 kg. per cm.J 





Alcune di queste locomo¬ 




149 

tive hanno ancora il tender a 




3 sale (come a Tav. 123 grup¬ 
po 680) 









































































































































































































LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

a vapore surriscaldato (surriscaldatore sistema "Schmidt,,) e doppia espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 


TAVOLA 123 



Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 11,74 

.* 163,45 

Totale.(S) • » 175,19 

Rapporto . 50 

Superficie di surriscaldamento (S 1 ) . . m 2 42,47 

Rapporto 4J2 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ ma8aim0 1580 

r minimo ...» 1543 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1800 

Diametro. . 1617 

Scappamento elicoidale a cono mobile 
con palette tipo Nord Francese, 

Camino j diametro massimo . . . mm. 480 

f » minimo ...» 425 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri . \ ' ' • mm ' 360 

I B, P, . . . » 590 

Rapporto del volume dei cilindri A, P, ai 

oilindri B. P. 2 68 

Corsa degli stantuffi.» 350 

Diametro delle ruote al contatto (oon cer¬ 
chioni nuovi).» 1850 


Peso totale in servizio .... 


72000 

Peso a vuoto. 


66000 

Peso aderente. 


47100 

Tender 



Peso totale in servizio .... 


40500 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . 

» 

14500 

Capacità di acqua. 


20000 

» di carbone. 


6000 


Freno ad aria oompreBsa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — : 

massimo in bone alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 8300 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) * 6730 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . . . (F n ) » 4150 

Rapporto Fm : Fa. i ( 23 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 318 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1830) .gp 1453 I 


BflEDA, Milano 


Tender coniane ai grappi 
680 (Tav. 123), 730 (Tav. 128) 
e ad alcune locomotive del grap¬ 
po 680 (Tav. 122). 

I tender di qaeete locomo¬ 
tive dovranno essere sostituiti 
con tender a carrelli eguali a 
quello della Tav. 122, tipo t 
male per ricambio. 


































































































































































































































TAVOLA 124 


LOCOMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

surriscaldato (surriscaldatore sistema “Schmidt,,) e semplice espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 

- +++ - 

Gruppo 685 F.S N. 68501 a 68606 


N 






__?0QO_ [ _IZlQO_ 

4SDQ_ 

_ 


JZCQ- — 

_-45DQ-L-^ 






3: 


AJ 


! : 


/il 




1 

L -3^50_ 1 1120 ì 

1P6Q_*85; 

j. 2PIO __| 

L 2.000 ' 

_19 5 Q . _2000 

~ 2500 



L- 1 

r as - i 


j 

_ orbo _ 



fai 


r 


__17905 

_20575_ 


I 


49,6 


14,6 


45 . 


70,8 


:t J 


//,2 


i 6oaj 


Caldaio 

OatI •«•arali 

i dalia caldaia ■ • mm. 9399 

i eoa 10 cm. di allessa 

.m J 6,450 

m .* 3,ooo 

sa per cm 1 kg. 12 

rinatale) ■ ■ mm. 2189 

• )• * 1600 
(G) m* 3,60 


(li alle i 

( • ) 


mm. 1547 
1800 
» 1390 


T«W tenitori 


171 

mm. 52/47 

• * 5150 

* earri «calciatori 

24 

• mm. 133/125 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 3 12,20 

Tubi.» 178,60 

Totale.(S) . » 190,80 

g 

Rapporto -q- . 54,5 

8uperfioie di surrisoaldamento (S*) . . m 2 48,54 

g 

Rapporto . 3,03 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! m T mo mm ' 1646 

I mimmo ...» 1012 

Lunghezza, compresa la oamera a fumo » 6979 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 1800 

Diametro.» qgyg 

Scappamento fisso oon sbarretta trasver¬ 
sale. 

Camino \ ******** massimo . . . mm. 475 

» minimo .... » 410 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm, 420 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1050 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
La prima sala acooppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 40 e costituisce con la sala an¬ 
teriore un carrello girevole (di tipo italiano) con 
traslazione del pernio di mm. 60 

Spostabilità trasversale della sala por¬ 
tante posteriore.mm. 


20 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio. 


70800 

Peso a vuoto. 


64000 

Peso aderente. 


46000 

Tender 

Pobo totale in servizio. 

• kg. 

49600 

Peso a vuoto (con attrezzi) • 

ri 

21600 

Capacità di acqua. 


22000 

» di oarbone . 

. » 

6000 

Freno ad aria compressa automatico 
RÌ8oaldamento a vapore. 

e moderabile. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 10200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1830) — ; 

massimo in baite alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11300 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

*:7 . (Fa) » 6430 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 75 km-ora . (Fn) » 4600 

Rapporto Fm : Fa. 1,73 

Velooità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 318 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D= 1830) . km.ora 110 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 75 km-ora 
(corrispondente a 217 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D ■= 1830) . HP 1260 


Il U MERO 


68601 a 35 
68536 a 66 
68567 a 606 


Addo 


costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


BAEDA, Milano 


08SER VAZIONI 


Tender comune ai gruppi 
685 (Tav. 124) e «0 (Tav. 125). 


106 


(1) In eoatru«ione. 


























































































































































































TAVOLA 125 





HHMn 


Mf«rfUi« «I riscaldarne cito 

la ceatatte col gai c 


Tu. 


\ della praticola 


m‘ 16,70 
• » 194,30 
(8> • • 210,00 


Saperfirae di lurriaoaldamento (8 1 ) m ! 07,00 

«w» f, 3.13 

«ara* cilindrico 

\ massimo nini. 1714 

I minimo . » 1680 

oompreaa la camera a fumo * 8023 


aMra a fama a camino 


fiaao con sbarretLa traaver- 


mm. 2100 
1820 


\ diametro massimo 

* minimo ... 

Meccanismo 
tre dei cilindri . . 

degii stantuffi 

delle ruote al contatto (con eer 
ckioni onori) 


• mm. 495 
420 


mm. 460 


2030 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 


sale del pernio di.mm. 80 

8postabilità radiale della sala posteriore 

di tipo “ Bissel „.» 50 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio .... .kg. 87200 

Peso a vuoto. » 78900 

Peso aderente. » 64000 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 49600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 21600 

Capacità di acqua.» 22000 

» di carbone.» 6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg- 10500 I 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerehioni di 50 inni., 

U = 9000 ì — : 

mattimi) in bone alla prensione di lavoro ed 

alle dime»sioni del meccanismo ( f'm) » 12400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) • 7700 

normale sviluppabile con continuità alla 

relodia di 90 km-oro (Fu) * 4200 

Rapporto Fi» : Fa. 1»61 

Velocità massima ammessa (corrispouden- 
te a giri 945 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 inni., 

lt = 2000) .km.ora 130 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 90 km-ora 
(corrispondente a 231) giri per minuto 
delle ruote motrici mm cerchioni di 
50 mm. D = 2000) .HP 1400 


NUMERO 


69001 a 06 
69007 a 09 
69010 a 23 
69024 a 33 


Inno 

di 

costro- 

iìobi 


COSTRUTTORE 


BBED1. Milano 
orr. MECCANICHE. Milano 
BREDA. Milano 
ANSALDO. Sampierdauna 


OSSERVA? 10X1 


Le locomotive 00001 a 69009.1 
hanno la leva del cambiamento i 
di marcia a deatra : le .seguenti | 
l'hanno a sinistra. 

Tender comune ai gruppi J 
665 (Tav. 124) e 690 (Tar. 125). ; 


___4300 _ 

2000_ 2150 -; - -2150- - 


L__1650- 


2100 _ 


_820_ _600__ 


!_ 19455 
_ 22275 

T 

14.7 


10050 _- 

13430 _i 


M 


21X 


87,2 

18 


54 


~mr 




Ripartizione dei carichi attualmente adottata. 
Ripartizione definitiva per locomotive da desti- 

n! carvi rin ACr/d/Q/Vo SU ///WC ÓOÌTO SQFQ 


i nMMOTIVE A 3 SALE ACCOPPIATE, CARRELLO ANTERIORE 
LOCO" 0 ' E SALA ?mm p()STER|0RE < 2 - 3 -|) 

sistema "Schmidt,,) e semplice espansione - a 4 cilindri, 2 interni e 2 esterni 


vapore 


surriscaldato (surriscaldatore 


Gruppo 690 F.S N. 69001 a 69033 


d P ^3= 


I 


1700 


1960 


4 500 
2800 
6200 
8845 


49. t 
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LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (l-4-O) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Gruppo 720 F.S N. 7201 a 7210 








“ 1 _5740-- — 

L_8245-- 


1600__876— 


_16278— 

18860 


i 


t 1 

l-l 



—^ 

?_ 




a* 





e*Q-l 1 


1117_ L J686 


_2208_f^— 1524 -j-— 1524 -- I_ 1 

n L|_ _zro6i7i_- —t 


14,ì 


14.3 


14,2 


56,4 


63 


Smrfld* di riscaldamento 

In contatto coi oas caldi 


I* < • • 


. - am 

8420 

ih UHI 


a* 

6,510 

. . a 

2.400 


14 

. • am 

2282 

Mg • • • 

1520 

(«la» 

347 

a*. 

1200 

« . • 

2251 

• it • • 

1330 


260 

aa 

50 46 

• • 

4370 


Forno al disopra della graticola ■ 

Tubi. 

Totale 

« 8 
«Pporto -q 

Corpo cilindrico 


11,30 

160,60 

171,90 


Distributori a cassetto equilibrato. 
Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati speciali relativi al carro 

Bilanciere tipo “Bissel,, spostabilità ra¬ 
diale ... min. 


\ massimo 
/ minimo- 


Diametro interno 
Longhena, oompresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Longhena. . 

Diametro.• 

Scappamento fisso. 

) diametro massimo • mm 
* » minimo...» 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm 

Oom degli «tan tuffi.» 

I>*M»e&o delle ruote al oontatto (oon cer¬ 
chioni nuori).» 



1624 

1490 

5900 

1613 

1624 

480 

420 

508 

660 


Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto.* 

Peso aderente.* 

Tender 

Peso totale in servizio • • • • 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

Capacità di acqua. 

» di carbone. 


63000 

57200 

56400 


kg. 45600 
» 19600 

» 20000 

» 6000 


1400 


Freno ad aria compressa automatioo e moderabile. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro cd 

alle dimensioni del meccanismo (Fm) » 13900 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 8060 

normale sviluppabile con continuità alla 

velooità di 45 km-ora . (Fn) * 5400 

Rapporto Fm : Fa. 1»?2 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

n = 1370) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corrispondente a 174 < 7 iri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

50 mm. D = 1370) ..... HP 900 


NUMERO 


7201 

7202 

7203 a 08 
7209-10 


COSTRUTTORE 


BILDVil, Philadelphia 


TAVOLA 126 


OSSEE VAZIONI 


Le locomotive 7206 a 7210 
hanno la pressione di regime 
ridotta a kg. 12 per cm.J iifdi¬ 
pendenza dello spessore delle 
lamiere del forno. 

Tender comune ai gruppi 
660 (Tav. 117) e 7» (Tav. 126). 


10 





































































































































































































65, e 


Superficie di rlaealdamento 

lo contatto col aac caldi 

Forno al disopra della graticola ■ - - m* 11,64 

i Tubi . 


( 8 ) 


Corpo cilindrico 

tv __ ,_ . , t massimo 

Diametro interno ! . . 

r mimmo- 

Longhena, compresa la camera a forno 

Camera a forno e camino 

Longhena. E 

Diametro 

Scappamento a cono mobile con palette 
tipo Nord Francese. 

Ormino \ diametro miuumno 

• minimo • 
Meccanismo 

A. P. . . . j 
- B. P. . . . 

Rapporto del volarne dei cilindri A, P. ai 

cilindri B. P. 

Oorta degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al oontatto (oon cer¬ 
chioni nuovi). 


188,31 

199,96 

71,4 


mm. 1638 
» 1462 
» 6310 


I 


Diametro dei cilindri . ■ 


1400 

1600 


480 

420 


490 

760 

2,36 

700 

1360 


Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 40 e costituisce con la sala an¬ 
teriore un carrello girevole (di tipo italiano] oon 
traslazione del pernio di mm. 40. 

Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio . . . - 

• • kg. 

66600 

Peso a vuoto. 


60100 

Peso aderente. 


66000 

Tender 

Pobo totale in servizio .... 


31900 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

» 

13900 

Capaoità di acqua. 


12000 

» di carbone . 


6000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 11130 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (F a ) » 8000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . ( F n ) » * 6400 

Rapporto Fui : Fa . 1,39 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 239 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 46 km-ora 
(corrispondente a 179 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1330) . HP 900 


NUMERO 

Addo 

di 

castra¬ 

zione 

COSTRUTTORE 

7301 a 08 

1906 

HEMSCHEL, Casse! 

7309a 60 

1907 

*> 


60 


TAVOLA 127 


OSSERVAZIONI 


Tender coiuuue ai gruppi 
600 (Tavole 97-98-99). 625 (Ta¬ 
vola 101), 730 (Tav. 127) e 740 
(Tav. 129). 

Alcune di queste locomo¬ 
tive dovranno avere il tender 
a 3 sale proveniente dalle lo¬ 
comotive groppo 680 rappresen¬ 
tato nelle Tav. 123 e 128. 





























































































































































































accoppiate e sala portante ANTERIORE (1-4-0) 



TAVOLA 128 


40600 

14600 

20000 

600C 


i>*no *d aria compressa automatico e moderabile. 
1^60 I Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

COSTRUTTORE 

s 

OS8EB VAZIONI 

per ora . kg* 

9000 


xione 




Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 


r - 





motrioi (con cerchioni di 50 mm., 




HEISCHEL, Cimi 

1 

Tender cornane al gruppi 

D = 1330) — : 


7361 

1907 

680. (Tav. 123) e 730 (Tav. 128). 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 


7362 a 99 

1908 

« » 

38 


alle dimefisioni del meccanismo (F m ) » 

11130 

Questi tender provengono 
dalle locomotive del gruppo 680. 

con'ispondente al coefficiente di aderenza 


73100 a 110 



n 

1:7 . (Fa) » 

8000 

» 

» 


normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 45 km-ora . . (Fn) » 

5400 

73111 a 122 

1909 

ilSiLDO, Sinpitrdum 

12 


Rapporto Fm:Fa . 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 

1,39 

73123 

1910 

» 

ì 


te a giri 239 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


73124 a 135 

1909 

» 

12 


D — 1330) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 

73136 a 150 

» 

BRED1. Milano 

15 


ruote motrioi sviluppabile con c«ù- 
tdnuìtà alla velocità di 4" km-ora 


73161 a 160 

» 

COST. HBCGillCHE, Sanno 

10 


< co **♦. wndente a 179 gir per \ utu 
dei.e ote in. ici con cerchioni 


73161 a 190 

» 

HEISCHEL, Culli 

30 

1 

c O min. D = 13 ) 

9*>0 

1! 



130 

1 













































































































































































STAT° 


C 


I»» 


Tr a 




o e 


LOCO*»™* ' 

. vapore «in*»** — , 4001 « 74203 

Gruppo 740 r.o 


T 


r 


H 


IskLvsX 


aooo— -" 


*».. - 2575 ' 

-4-—~2jks75- 


4: 


jsccC 


JSOO. 


_5 


Calda»® 

o*° m m. 9040 

delift o^dftift • • 

,10 c®. di altera 


• kg* 


6,800 

2,600 

12 


. mm. 2617 
• 1120 
. m 1 2,80 

. mm. 1436 

2087 
v 1276 


136 

. mm. 62/47 
» 6000 


Superne'® « *** 

Tomo ai disopra dato «■** ; • ; W0 ’,92 

Tubi • • (S) 

Totale - ^ 

Rapporto "qT ri . 

Superfioied^nmsoaWamenn.CS) 

Sapporto -gT 


. mm. 


i piftfttre • • 

*U «li ammutì ■■rrUealdatorl 


eorpo cilindri»» 

l massimo • ^ 

Diametro interno • \ minimo • • # , 

Lunghe»», compresa la camera 

Lunghezza 
Diametro 

Scappamento 

Camino ) » minimo • 

Meccanismo 

Diametro dei eilinW ■ • ' 

xar-4-***“ 


1544 

1612 

6280 


1400 

1656 


mm. 


Dietribntori a '““^fValaciiaert. 

Dietribnóone eietem „ 

D at. epe c,al1 re,at ‘ V , 

• «. è spostabile trasversai 

u prima naia n 000 ?? 1 * COBtit mBce con la 8&lft 

men w di nnm 4 ^ tìp0 italiano)» 

tenore nn caneU J ^ 40 . 

traslazione del perni 

. , a e n © r a 1 
Dat» » 

Locomotiva 

Peso totale in servirne • 

Peso a vuoto • 

Peso aderente 

Tender 

Peso a vuoto v*" 4 

Capacità di acqua ■ 

» di carbone • 


426 

360 


kgl 66000 
» 59800 

» 66000 

kg. 31900 
» 13900 

» 12000 

n 6000 


mm. 


..a automatico e moderabile. 
Treno ad aria, compressa 
1 . u wiATito a vauore. 


ua locomotiva 

Caratteristiche del 

w— —* « » * 

motrici (»» creilo 

P jlino( F m ) ' 

di edere»»» 

corri»JK>»de»le al coeffioi ( p a ) 

J, . Jooiluppo^ con 

eetooilà di d5 b*-™ ' • 

Rapporti* *-> ** ammeasft ^rriepeede»- 

Yelocitamaee. ^ r<w( . 

te o g* rl 50 mm.» 

molrici co» eere/ne»- d ^ 0Ift 

fl=S,3Ml . . hp effettivi alle 
Totenea nornurie 00B «ma- 

mote mo g km-ora 

tinnita aila -leoià ^.. 

(eorriepo»d«n< e a . di 

MI. rude «•** co» cereh ^ 


^nJMHRO 


6860 

1,83 


l "'° I 00STEUT10BE 

I contro* \ 
xione 


74001 a 05 
74006 a 09 
74010 a 25 
74026 a 36 
74037 

74038-39 

74040 a 49 
74050 a 78 
74079-80 

74081 

74082 a 103 
74104 a 114 

74115 

74116 

74117 

74118 a 125 
74126 a 131 
74132 a 143 
74144 a 175 
1 74176 a 183 

,1 74184 a 195 

I _«r. _ ons 


60 


1911 usino. 

» 1 Biffini. Mila» 0 

HSllDO, Sampietdatena 

» l BREBl. Milano 

191 2 Urr.wKUiifflE.iiii>»« 

i9ii 1 ! 
w BBEOk. Milano 

i9iS iMSkLBO. Sampietdatena 

1913 \ 
i9i2 
19Ì3 

i9l4 \ BbBDà. Milano 

O) \ 

1914 \ 

o'id ' USlbbO. S»npwri»"“ 

^ l ^ 

Lff 1 

* otr HECCàTWB9. T. «»P»b 1 

* „ n( .mo ikrrlI.. Snwnno , 


OSSERVÒ 10 * 1 


51 T t r «SS. a e25 t ^v. 


(1) in coazione. 


21 

































DELIO stato 





X r«**° ne 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-4-0) 

a vapore surriscaldato (surriscaldatore sistema “Schmidt,,) e semplice espansione - a 2 cilindri interni 

Gruppo 745 F.S N. 74501 a 74512 


TAVOLA 130 



68,5 



Caldaia 

crall 

. . min. 9775 
■ 10 cm. di altezza 

.uri 6,600 

.• 2,800 

par cm’ kg. 12 

firatlMla 

■ nini, 2189 

).* 1600 

). (G) nr 3,50 


• • min. 5 

» 

lU «arri scaldate 

• • mm. 13S 


Superficie di riscaldamento 



Distributori a stantuffo. 



In contatto col gas caldi 

Distribuzione sistema Walschaert. 



Pomo al disopra della graticola • • • 

m 1 

12,00 




Tubi. 

» 

179,70 

Dati speciali relativi al carro 

Totale.(S) • 

Rapporto . 

» 

191,70 

La prima sala accoppiata è spostabile 

trasversal- 


54,8 

mente di mm. 40 e costituisce con 

la sala an- 

Superficie di surriscaldamento (S‘) . . 

nr 

50,50 

teriore un carrello girevole (di tipo italiano) con 

Rapporto . 


3,80 

traslazione del pernio di mm. 80. 






Dati generali 



Corpo cilindrico 






Diametro interno . \ m ? 8 1 ® mo 

f nummo . . 


1590 

1526 

Locomotiva 



mm. 

» 

Peso totale in servizio. 

kg- 

68500 

Lunghezza, compresa la camera .a fumo 

» 

7365 

Peso a vuoto. 

* 

61800 

Camera a fumo e camino 



Peso aderente. 

» 

67100 

Lunghezza. 


1450 

Tender 



Diametro. 

» 

1650 



Scappamento fisso. 



Peso totale in servizio. 

kg- 

45600 

Camino ) diametro massimo . . . 

mm. 

450 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... 

» 

21600 

! » minimo .... 

» 

400 

Capacità di acqua. 

» 

18000 

Meccanismo 



» di carbone. 

» 

6000 

Diametro dei cilindri. 


580 




OorBa degli stantuffi. 

» 

720 




Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 



Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 

ehioni nuovi). 

» 

1630 

Riscaldamento a vapore. 




Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 10200 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì600) — ; 

massimo in lane alla pressione di Incoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F n i) » 14500 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » 8160 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 55 km-ora . (F n ) » 6100 

Rapporto Pm ; Fn. 1,78 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 249 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 


NUMERO 

Ardo 

di 

costru¬ 

zione 

74501 a 08 

1914 

74509 

1913 

74510 a 12 

1914 


COSTRUTTORE 

BREDA, Milano 
ANSALDO, Sampierdarena 


OSSERVAZIONI 


12 


I tender di queste locomo¬ 
tive sono eguali a quelli delle 
locomotive dei gruppi 600 
(Tav. 122),685 (Tav. 124) e 690 
(Tnv. 125) perù la capacità di 
acqua ridotta a 18000 kg. per 
uou superare il peso ammesso 
sulle ruote, sarà riportato a 
kg. 22000 quando tale restri¬ 
zione sarà cessata. 


D = 1600) . km.ora 75 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 55 km-ora 


(corrispondente a 183 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO min. 1) = 1600) . . HP 1250 














































































































































































































i nCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-4-0) 

. vaporo saturo s s.mplio. o.p.nsion, - a 2 cilindri esterni 

___- 

Gruppo 750 F.S (<° Serie) N - 7503-7506-7513 a 7515-7517-7521 *> 


TAVOLA 131 



Superficie di riscaldamento 

la contatto col gas caldi 


5,000 

2,800 

12 


Forno al disopra dalla errati cola 
Tubi • 

Totale 

I Sporto q . 

Corpo cilindrico 


(8) 


13,70 

149,44 

163,14 

34,2 


Diametro interno 


massimo • min, 1650 

minim o. ...» 1464 

Lunghe», oompreea la camera a forno » 6356 

Camera a fumo e camino 

Longhena.min. 1518 

Diametro .» 1500 

Scappamento Adame fisso 

\ diametro massimo • rum. 500 

1 * minim o. . » 420 

Meccanismo 

| A. P. , . . mm. 540 

‘ B. P. . . . 800 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

cilindri B. P. 2 20 

Oom degli stantuffi.» (— 

Diametro delle ruote al oontatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi).. i 4 oq 


Diametro dei cilindri . \ 


Distributori 


A. P. a stantuffo 

B. P. a cassetto Trick equilibrato 
Distribuzione sistema Walsohaert, 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio dì.nim. 

Spostabili trasversale della sala po¬ 
steriore .* 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 

Peso a vuoto.» 

Peso aderente. * 


74600 

69100 

65200 


Tender 

Peso totale in servizio.kg. 34800 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 17300 

Capacità di acqua.» 13000 

Capacità di carbone.» 4500 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore per la sola locomotiva 7506. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 9300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (oon cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 11000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » 7900 

normale sviluppabile con continuità alla 

velooità di 45 km-ora . . . (F n ) » 5400 

Rapporto Fm : Fa. 1*39 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerohioni di 50 mm., 

D = 1370) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 

(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1370) ..... HP 900 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

COSTRUTTORE 

s 

OSSERVAZIONI 


ziODB 


«E 


7503 - 06 

1902 

ANSALDO, Sampi8rdareua 

2 

Caldaia di origine. 

7513 a 15 

» 

» 

3 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 133. 

7517 

» 

» 

1 

Tender comune ai gruppi 

7521 

» 

BREDA, Milano 

1 

660 (Tav. 116) 750 (Tav. 131 - 
132 - 133) 


1 

1 

7 

























































































































































































I ncOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO AHTERIORE (2-4-0) 

LUUUmUIIVL Qonansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 132 


a vapore saturo e doppia espansione - a 

--- 

Gruppo 750 F.S <» N. 7531 a 7540 



4450_J85_.1975- 


_J_4400_ t _210°-4-- 832 - 

--t - r, ““T-_80®-4-- - "1. 

-' H — I _41377 _—- \ --~ 

.17432-— fi 18. A» _ 8t2 - 


14,i 


14,2 


58,3 


17,i j 


75,4 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


> a^ìu caldai* 

mm. 

8806 ' 

i mqm am 10 oa. di allei» 

•w . 

m* 

5,500 1 

I Hfn . ♦ . • 

• 

2.900 

iimii par cm' . • • 

kg- 

12 


mm. 

2864 

a >• 

- * 

2044 


Diametro interno 


1145 

2800 

1480 


Forno al disopra dolla graticola • • • m* ,ì?'Z2 

To^le :.(S) • » 178,46 

8 Q7 

Rapporto q-. 

Corpo cilindrico 

massimo • mm. 1650 

minimo- ...» 1464 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5356 

Camera a fumo e camino 

I Lunghezza.mm. 1518 

Diametro.* 1500 

Scappamento Adams fisso 

V diametro massimo • mm. 500 
Camino . . _ Anr\ 

I » mimmo...» 


Meccanismo 

S A. p. • 


271 

mm. 50/45 
• 4300 


Diametro dei cilindri ■ / ^ p 

Rapporto del volume dei oilindri A. F. ai 

cilindri B. P. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 


540 

800 


\ A. P. a stantuffo 

Distributori j p p a ca8B6 tto Trick equilibrato 
Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di. mn1, 

SpoBtabilità trasversale della sala po¬ 
steriore . 

Dati generali 
Locomotiva 


10200 


11000 

8330 


Peso totale in servizio.kg. 75400 

Peso a vuoto.* 69500 

Peso aderente. B 58300 


2,20 

680 

1400 


Peso totale in servizio • • 

Peso a vuoto (con attrezzi) 
Capacità di acqua • • • 

Capacità di carbone • • • 


kg- 


34800 

17300 

13000 

4500 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

por ora.kg 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(*“) • 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 45 km-ora . . . (F n ) » 

Rapporto Fm s Fa. 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cet'chioni di 50 mm., 

D = 1370) . km,ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 

(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

50 mm. D = 1370) .... HP 1000 


NUMERO 


7531 a 40 


A ano 

di 

costru¬ 

zione 


1906 


COSTRUTTORE 


OrFlC. MECCANICHE. Milano 


6000 

1,32 


60 


OSSERVAZIONI 


10 


Caldaia di origine. 


Per la caldaia di ricambio 
vedaai Tav. 133. 


Tender comune ai gruppi 
660 (Tav. 116) 750 (Tav. 131 - 
132 - 133) 















































































































































































LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-4-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 133 


Gruppo 750 F.S (>• ^ne) 


N. 7501-7502-7504-7505-7507 a 7512-7516-7518 a 7520-7522 a 7530 


*) 



jH50_jL85__ 


_3040 _ _1000—„ 

_2375_ _ _ j _1520_£Z-_1520_JZ_1520- 4 - w0 °-4- 2000 -+" 666 ~ 

^ fz zzzzrzziri477oZZZjZ-^--j-——- —:—j 

_.175e6_ ~ /4 ~ J^g _ 14^6 _jU_ 


AL 


34. s 


58,2 


17,2 


75,4 


Diametro interno 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • • m* 11,74 

Tubi . ..» 200,83 

Totale.(S) • » 212,57 

S 

5,980 j Rapporto -q- . 60,8 

2,700 

Corpo cilindrico 

massi ino . . min. 1580 

minimo- ...» 1543 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6919 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.. min. 1800 

Diametro.» 1617 

Scappamento AdamB fìsso 

n ( diametro massimo • • mm. 480 

Camino . . ] . . 

I » mimmo- » 42o 

Meccanismo 

A. P. • • • mm. 540 

B. P. . ■ • » 800 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. ai 

oilindri B. P. 2,20 

Corsa degli stantuffi.» 680 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1400 


A. P. a stantuffo 


Distributori 


Distribuzione sistema Walschaert. 


/ B. P. a cassetto Trick equilibrato 


i relativi al carro 


Dati speciali 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 

Spostabilità trasversale della sala po¬ 
steriore .* 


80 


40 


Diametro dei oilindri . 


Dati generali 
Locomotiva 


Peso totale in servizio 
PeBO a vuoto • • • 
Peso aderente • - • 


Tender 

Peso totale in servizio . • • 

Poso a vuoto (con attrezzi) 
Capacità di acqua .... 
„ di carbone .... 


75400 

69100 

58200 

34800 

17300 

13000 

4500 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 10600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 12200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » 8320 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (.Fu) » 6300 

Rapporto Fm : Fa. 1,47 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

ì) = 1370) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 174 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1370) . HP 1060 


NUMERO 


7601-02-04-05 
7507 a 12 
7516 

7518 a 20 
7522 a 30 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


AISALDO, Sampierderena 


BREDA, Milano 


23 


OSSER V AZIONI 


Caldaia di ricambio per 
l’intero groppo e comune ai 
gruppi 470 (Tav. 73) 680 (Tav. 
122 ). 


Alcune di queste locomo¬ 
tive hanno la caldaia con 273 
tubi bollitori (come Tav. 122). 
Tn occasione di cambio delle 
piastre tubolari ne saranno ap 
plica ti soltanto 264. 


Tender comune ai groppi 
660 (Tav. 116) 750 (Tav. 131. 
132, 133). 


4505 - 4507 a 4512 - 4516 - 4518 a 4520 - 4522 a 4530. 


































































































































































. VARIANTI, CORREZIONI ED AGGIUNTE 


VARIASTI ED AGGIUNTE 

ERRATA 

CORRIGE 

Annullare la tavola per essere state de- 
i_ i..emotive in essa indicate. 





tuolite tutte le looonwH»* 1 u 

i 



i 

| 


Annullare la Uvola per essere state de¬ 
molite tutte le locomotive in essa indicate. 
Con teli demolizioni scompare l’intero Grep¬ 
po 138. 









Annullare la Uvola per essere state de¬ 
molite tutte le locomotive in essa iudiente. 


1 

j 


COSTRUTTORE 

1 KSSELEB I IESSLBB 


1*31 -1*32 1837 
1*3* 1*40-1841- 
1*42 


1*** 1*69 1882 
1*00 1891. 


Annullare In tavola per essere Btatc de¬ 
molite tutte le locomotive in esse indicate. 
Con tali demolizioni scompare l'intero Grup¬ 
po 183 . 


Nelle Osservazioni aggiungere: alle locomo¬ 
tive 1867-1875-1877-1887 fu temporaneamente 
ridotta la presa, di regime a 7 kg., per cm. 1 


Iti*-Urli -1930 

1929. 




190 * 1912 1934. I 


OSSER VAZIONI 

i locomotiva. Por 1» locomotiva 


610 (Tav. 78-80). 645 
(Tav. 87) .... 


088ERVAZIONI 

510 (Tav. 78 e 80). 545 
(Tav. 87-88). 


•Il* locomotive in oorsu di demolizione. 


1 


dal 1° Luglio 1914 al 31 Dicembre 1915 


tavola 


locomotive 

VARIANTI ED AGGIUNTE 

ERRATA 

CORRIGE 

GRUPPO 

Entrate in Servizio 

Demolite (l * 

20 

190 

— 

1947-1962-1967- 
1969- 1971-1972. 


OSSERVA 

Pe la caldaia di ricambio ' 
del Grappo 190 (vedasi 
Tav. 20). 

ZIONI 

Caldaia di ricambio del 
Grappo 190. 

21 

)) 


1977-1980-1985- 

1997. 


OSSERVA 

Le locomot. 1979-1987 han¬ 
no la caldaia cornano al 
Grappo 215 (Tav. 29 e 33). 

00STRU' 

USiUO 

KESSELRR 

VZIONI 

Le locomot. 1979-1087 han¬ 
no la caldaia cornane ai 
Gruppi 206 (Tav. 27) e 

215 (Tav. 29 e 33). 

rTORE 

US1LD0 

lESSLER 

22 

200 

- 

2001-2005-2007- 

.2008-2013-2017- 

2026-2027. 


00STRU 

I0ECLII 

TT0RE 

I0ECHLU 

23 

1 

” i 

l 

- 

2037-2039. 

Nelle Osservazioni : cancellare la locomo¬ 
tiva 2035 alla quale la pressione di “regime 
è stata riportata a 9 kg. per cm. 3 



24 ! 

i 

„ 1 

| 

— 

2042-2049-2054. 

Nelle Osservazioni : cancellare le locomo- ! 
tive 2047-2051-2052-2055-2056 alle quali la | 
pressione di regime è stata riportata a 9 kg. | 
per cm. 3 



25 

206 


2061-2069-2070- 
2074 - 2076 - 2081- 

2089. 

Togliere la locomotiva 2079 che, per cam¬ 
bio di caldaia, pasBa alia Tav. 27. < 

Aggiungere la locomotiva 2084 da toglie¬ 
re dalla Tav. 27 per cambio di caldaia. 

Togliere dalle Osservazioni la locomotiva 
2082 che ha la caldaia .di ricambio ed ag¬ 
giungere le locomotive 20b2 e 2081 ebe han¬ 
no la caldaia di tipo originario. 



27 

>> 

— 

2075. 

Togliere la locomotiva 2084 che, per cam¬ 
bio di caldaia, passa alla Tav. 25. 

Aggiungere la locomotiva 2079 da togliere 
dalla Tav. 25 per cambio di caldaia. 

00STRT 

KESSELBR 

JTTORE 

lESSLER 

215 

- 

2163-2171-2174. 

Aggiungere la locomotiva 2218 da togliere 
dalla Tav. 29 per cambio di caldaia. 


28 

Nell’annotazione c- 

• ex Gr. 3201-3600 

on asterisco : 

ex Gr. 3201-3450 

29 

)) 

— 

— 

Togliere la locomotiva 2218 che, per cam¬ 
bio di caldaia, passa alla Tav. 28. 

Aggiungere la locomotiva 2235 da togliere 
dalla Tav. 30 per cambio di caldaia. 

id. 

id. 

30 

»> 


2166-2172-2223- 

2228-2244-2247- 

2253-2266-2268- 

2278-2279-2285- 

2302. 

Togliere la locomotiva 2235 che, per cam¬ 
bio di caldaia, passa alla Tav. 29. 

id. 

id. 

3 1 

» 

- 

2181-2205-2208- 

2209. 


id. 

id. 

id. l 

32 

a 

- 

21&7. 


id. 






































































































































































































lini 




iqia al .91 Dicembpe 1915 



ex Gr. 350 bis R.A 
N. 3680 a 3720-3730 
a 3742. 


ex Gr. 350 bi» R.A 
N. 3680 a 3689. 


ex Gr. 350 bis S.F.M 
N. 3673 a 3679-3CÌ90 
a 3742. 

nell’ intestazione «Iella tavola spostare 1 aste¬ 
risco sui N. 29112» 


Le caldaie delle locomotive 3120 e 3121 
hanno 92 tubi ondulati da min. 70/65. 

Alle caldaie delle locomotive 3123 e 3126 
sono stati sostituiti ai tubi Serve N. 171 tubi 
lisci. 

Tutte le caldaie, col ricambio delle pia¬ 
stre tubolari, avranno 185 tubi bollitori e pren¬ 
deranno cosi i dati caratteristici della cal- 
i daia di ricambio comune ai Gruppi 310-320 
come Tav. 49. 


Caratteristiche della locomotiva 


(F m ) kg. 6620. 

(F„) kg. 4980/ 
Rapporto Fm • Fa 1.07 
Potenza nomi. HP 550 


(F m ) kg. 66G0. 

(F„) kg. 4300. 
Rapporto Fm ■ Fa 1.06 
Potenzanorm.HP480 


Caldaia per ricambio ai Gruppi 310-320. 
La maggior parte di queste locomotive ha 
! ancora i tubi Serve come Tav. 50. In occa- 
| sione di ricambio delle piastre tubolari i tubi 
Serve verranno sostituiti con 185 tubi bolli¬ 
tori lisci da inni. 50/45. 


Alle caldaie delle locomotive 3267-3284- 
3288 - 3301 - 3308 - 3312 - 3318 - 3319-3322-3328- 
3333-3391-3396-3397-3398 e 3400 verniero ap¬ 
plicati i tubi bollitori lisei come di prescri¬ 
zione; tali locomotive prendono le caratte¬ 
ristiche della Tav. 49. 

Nelle Osservazioni aggiungere: lo locomo¬ 
tive 3918-3919 e 3822 hanno la caldaia con 
forno alquanto differente. 


Caratteristiche della locomotiva 

Kg. 5500. 

(F,,,) 8050. 

(F„) 4500. 

Rapp. Fm " Fa 1.2 


Kg. 5706. 

(F„.) 7320. 

(Fn) 5030. 

Rapp. Fm : F a 1.15 
HP 560. 


PH 500. 


Caratteristiche della locomotiva 


(Fa) 6470. 
(Fn) 5150. 
HP 570. 


(Fa) 6370. 
(Fn) 4600. 
HP 510. 


Nell’ intestazione della Tavola : 


Nelle Osservazioni aggiungere: la locomo¬ 
tiva 3851 ha la caldaia proveniente dal Grup¬ 
po 397 con 167 tubi bollitori da mm. 50/45 
lunghi mm. 4060. 

La locomotiva 3860 ha la caldaia prove¬ 
niente dal Gruppo 391 come Tav. 56. 


3806 a 3809-3811 
a3819-3822a3825 


Nelle Osservazioni aggiungere : le locomo¬ 
tive 3864 e 3868 hanno la caldaia proveniente 
dal Gruppo 391 come Tav. 56. 

La locomotiva 3863 ha la caldaia prove¬ 
niente dal Gruppo 397 con 167 tubi bollitori 
da mm. 50/45 lunghi mm. 4060. 


Nelle Osservazioni aggiungere: la locomo¬ 
tiva 3881 ha la caldaia proveniente dal Grup¬ 
po 391 come Tav. 56. 


-- ' I 

Annullare la tavola per essere state demo¬ 
lite tutte le locomotive in essa indicate. Con 
tali demolizioni scompare l’intero Gruppo 390. 


3806 a 3819-3821 
a 3825. 
















































































































































































CORRIGE 


ERRATA 


v arianti, cor r ezioni ed aggiunte 

VARIANTI ED AGGIUNTE 


COSTRUTTORE 

SHARP 


*11, aggiunger.-: •Icone d 

\oeamotir* luzono 212 tub, bollitori 

,.nt, di colleg mmento.__ 

mg.r. I» ..".In» rJÌ *' ,lil !‘" 

MmndmìU T*f 62, per ..»• ' ;lUl " ‘ 

■i* 1 *: U l0 °°“ 

tiv. 1281 b* U caldaia d’origine come Ta- 

. ' ' * 326 1 ^"“ U 

Dio diflbrsnte oou il-’ tabi 

il» mm. 65 X 50. 

H *• ultime locomotive, in occasione 
di oudI'ì" é aUi piaatn tabolari, ed a tutte le 
■Jtir indicai- nella tavola in orca-ione di n- 
«Irli» tubiera, verranno applicaU -do 
tabi Itaci da DUI. 53 X U'_;_ 


Nell’annotazione con asterisco : 

e* Gr. 301-350 F.S ex Gr. 301-350 R.S 


\ 1 IIr Omctt ariomi aggiungere: la locomo- 
tn ., Uff ha la caldaia come Ter. 63. 

I.i^lnre le locomotive 4270-4297-4311- 
4 J 1 K 4 : 12 “-4541-4870 e 4879 che hanno la cal- 
daia M a< o«:» 1 *• OOBM Tav. 63 con pressione 
«1 1 ngiM di 9 Wg- per cm.* 

Aggiunge»»- b* "iii"l i ve 4273-4340 che 
hanno la caldaia 0011 pressione di regime di | 
i IO kg. per era . 1 __! 

Nella <t»*rrra--ioai aggiungere: in orca- , 
•ione di ricambio della tubiera verranno 
»,. ( ,ln ati iubi da mm. 52 )< 47 *" l, iogo di 

quelli da mm. 50X45. 


Nell’ annotazione con asterisco : 
ex Gruppo 6201-4500 
Locomotiva N. 5256. j Locomotiva N. 4256, 


VOLUME PRIMO 

r*cosoTiTi^; 


a*J0-»31 »** 


SDOEP 


451 


470 


dal 1° Luglio 1914 al 31 Dicembre 1915 


(falla Omsrraxioai aggiungere: alle loco- 
T.-4533 fu applicata la cal¬ 
daia con forno piano. 


Nelle Osservar tosi aggiungere: alla loco¬ 
motiva 4580 fu applicata la caldaia a forno 

piano. 


Nei Dati generali aggiungere: 

» aderrotr(eou scorte al minimo) kg. 71800 
in calce alla oolonna delle 
Caratterlatlche della locomotiva 
aggiungere la nota: 

(1) ui base al peso aderente minimo. 

Nelle Osservar io si aggiungere: le caldaie 
di queste locomotive avevano in origine 273 

tubi bollitori. 

▼•atta soppresso il funzionamento del bi¬ 
nda e la terza sala. 


Nell’ intestazione della Tavola : 

L~. N. 4511-4552. l~. N. 4511 a 4552 


lanciere fra la ■ 


Dati speciali relativi al carro 
aggiungere: le locomotive dal N. 5008 al 
al ’h* 1K hanno il carrello con traslazione del 

paruio di mm. 40. 

vo in corso di demolizione. 


Nei Dati generali 


Peso aderente 

kg. 74800 


Peso aderente 


kg. 74800. 


Nelle earatteriatlche della locomotiva 

(Fa) kg. 10680. (Fa) kg. (1) 10260 


Rapp. F m :F a 1,33 


Rapp. Fm ’.Fo (1) 1,38 




locomotive 

VARIANTI ED AGGIUNTE 

ERRATA 

CORRIGE 

tavola 

GRUPPO : 

Entrate in servizio 

Demolite (1) 



75 

500 

' 

I 



Dati speciali re 

Carrello girevole senza 

lativi al carro 

Carrello girevole con 

-1 

76 

510 

1 

1 

! 

5116-511S-5123- 
5128-5131-5132- 
5159 - 5165. 

; 

1 

__1. 

| 


77 

1 » 

- 

5150-5160-5163- 

5185-5188-5190. 

' 



78 

i) | 

- _ | 

5144 - 5145. 


Nell’ intestazione della Tavola : 

Locomotiva N. 5156. Locomotiva N. 5166. 

83 

530 

-- 

5332-5341. 




84 

ìf 

- 


Nelle Osservazioni togliere: la locomotiva | 
5349 per cambio di caldaia. 

I 

1 


86 

540 

- 


Nelle Osservazioni aggiungere: Caldaia di 
origine del Gruppo 540. 

' 

CD 

CD 

545 



Nelle Osservazioni aggiungere : la locomo¬ 
tiva 5495 ha una caldaia di tipo speciale 
con forno differente o 187 tubi bollitori da 
mm. 50/45 lunghi min. 3300. Pressione di 
regime 10 kg. per cm. s 

Le locomotive 5493 e 5494 hanno la pres¬ 
sione di regime di 10 kg. per cm. 3 



102 

630 

i 

i 


Nelle Osservazioni aggiungere: ili occasio¬ 
ne di ricambio delle piastre tubolari i tubi 
bollitori saranno ridotti a 201. 

! 

I 

1 

110 

650 

i 


Nelle Osservazioni aggiungere: in occasio- 
i ue di ricambio della piastra tubolare del forno 

1 verrà soppressa la camera di combustione. 



111 

)) 

— 


Nelle Osservazioni: aggiungere la locomo¬ 
tiva 6534 fra quelle che hanno la caldaia 
con lievi differenze. 


— 

112 

)> 

- 


Nelle Osservazioni aggiungere: alla loco¬ 
motiva 6525 vennero sostituiti i tubi lisci 
con quelli Serve in N. di 80. 


ì 

1 

113 

656 

- 



Dati generali 

Peso a vuoto kg. 56100 Peso a vuoto kg. 56900 

‘ 116 

> 

660 

- 


Nelle Osservazioni: aggiungere le locomo¬ 
tive 6622 e 6626 fra quelle aventi la caldaia 
di ricambio. 

Dati g 

Peso a vuoto kg. 61900 

enerall 

Peso a vuoto kg. 62900 

124 

685 

68567 a 68598. 





, 129 

740 

74115-74117 

74126 a 74131 
74144 a 74165 
74176 a 74203. 





132 

750 

— 


Togliere le locomotive 7537 e 7539 che*, 
per cambio di caldaia, passano alla Tavola 
complementare 1. 
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ALBUM Locomotive 
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